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Nuevo Matadero y Frigorífico Municipal 
Arquitecto: Gunther Miller 
Empresas Constructoras: Compañía General de Obras Públicas. y General Electric $. A. 


Todas las instalaciones eléctricas de 
esta gran obra Municipal, han sido 


encomendadas a nuestra firma. 


NN 


E. LIX KLETT € Cía. 


Representantes de la afamada fábrica de Caños 


=== para instalaciones Eléctricas. 


THE NATIONAL METAL MOLDING C* 
—— PITTSBURGH, E. U. DE A. =— 


LIBERTAD 1088 AL 92 U. T. PLAZA, En 
BUENOS AIRES 
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Llave 


G. E. TUMBLER Llave 


G. E. TUMBLER 


pN el soberbio edificio Tornquist 
donde se han empleado los me- 
jores y más modernos materiales, se 
eligieron para el control de los arte- 
factos eléctricos 


Llaves G. E. - TUMBLER 


de emb ut tr Placa para receptáculo 


. . simple CG. E 
y sus respectivos toma corrientes. 

Dichos materiales han sido suminis- 
trados por la General Electric S. A. 
e instalados por la casa E. Lix Klett 


€3 Cia. 
Las llaves G. E.- TUMBLER y toma 


corrientes G. E. se imponen en toda 
instalación moderna por su insupe- 
rable calidad, seguridad en el servi- 
cio y elegante presentación. 


Enchufe G. E. Placa para receptáculo 


doble G. E. 


GENERAL €3) ELECTRIC 


SOCIEDAD NONIMA 


VICTORIA 618 esq. PERU BUENOS AIRES 


SUCURSALES: ROSARIO - CORDOBA - TUCUMAN - SANTA FE - MENDOZA - MONTEVIDEO 
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SHERWIN - WILLIAMS 
FLAT TONE, 


PARA INTERIORES 


MEA producto 

ACABADO CONCRETO . 1 
PAREDES EXTERIORES especia 
para> 


S W P 


PARA CARPINTERIA $ SV 


pee j ES nl soy cada 
FERROLASTIC SU 


PARA CARPINTERIA METALICA 


b superficie! 


LA MARCA SUPREMA DE PINTURAS 


PARA PROPIA SEGURIDAD ESPECIFIQUE 
SHERWIN - WILLIAMS 


EMPLEADAS EN LAS MAS IMPORTANTES OBRAS 


Tendremos el mayor placer en mandarle el 


“MANUAL DE ESPECIFICACIONES” 
PIDALO - LE INTERESA 


UNICO CONCESIONARIO 


MAX W. BOLEY 


ALSINA 743 U. T. 37, RIVADAVIA 8234, 8235 BUENOS AIRES 
En Rosario: En Córdoba: En Tucumán: 

MAX W. BOLEY (Sucursal). JUAN B. BANUS CARLINO HERMANOS 80 Cía. 

. 933 = San Lorenzo - 933 : Entre Ríos 471 24 de Septiembre 734 

AO AA RR A 
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UIENES los ensayan 

los adoptan para todas 
sus Obras por su Insupe- 
rable Calidad. 


FABRICANTES 


CALERA AVELLANEDA 


(SOCIEDAD ANONIMA) 


Alsina 547 Buenos Aires 
U. T. 33, Avenida 4521 


0) 


EGURIDAD Y PROTECCION 


CONTRA INCENDIOS Y ACCIDENTES 


Empleando VIDRIO ARMADO de 


PILKINGTON BROS, Lrp. 


CALIDAD 


Pidan Muestras 


TODA CLASE DE VIDRIOS PARA CONSTRUCCIONES, 
(9) O 
CRISTALES INGLESES, RAYADOS, COMUNES ETC., ETC. 
BUENOS AIRES ROSARIO BAHIA BLANCA 
MÉJico 1675 CÓRDOBA 961 19 - MORENO - 23 
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años y Accesorios 
de Bronce especial TRIUNFO” 


para instalaciones de agua 
fria y caliente. 


ARESEmOS estos Caños y Accesorios de 
Bronce Especial “TRIUNFO”, exami- 
nados, aprobados y recomendados por la 
Asociación Inglesa de Trabajos Hidráulicos, 
por su gran eficiencia para las instalaciones 


sanitarias de- todas clases, pues ofrecen las 
siguientes VENTAJAS: 


1” Superior resistencia a la presión que los 
caños de plomo o hierro galvanizado. 


. . . . . Md 
2” No disminuyen su diámetro interior pues 
no admiten depósitos o adherencias. 


3” En el caso de que la cañería quedara 
descargada no se oxida. 


* El sistema de unión cónica a mandril que 
ilustramos aquí es el procedimiento más 
seguro y perfecto hallado hasta la fecha, 
pués elimina por completo las empaque- 
taduras, pinturas, etc., usados en los otros 
sistemas. 


EXAMINE, en nuestros salones de venta los Caños 
y Accesorios de Bronce Especial '*TRIUNFO" y usted 
también los incluirá en sus presupuestos 


SOLICITE PRECIOS Y DETALLES 


ses 
GAR('ROSS:5f '0 
P. Colón y Venezuela General Mitre y Tucumán 
BUENOS AIRES ROSARIO 


BAHÍA BLANCA — TUCUMÁN — MENDOZA 
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ENRIQUE DURAND E HIJOS 


VICTORIA 1941 - 43 — U.T. 47, Cuyo 5534 — BUENOS AIRES 


Gran Premio: de Honor con medalla 
de oro de la Exposición en Bolivia. 
Gran Premio: Medalla de oro Exp. Río de Janeiro 


na 


== Las Cocin 
D mare 


3 
o, ES 
M2 REGISTRADA 


PROPIEDAD REGISTRADA 


Su demanda se multiplica. — Su rotundo éxito 

no tiene precedentes. —Su preferencia se debe 

única y exclusivamente a su INDISCUTIBLE 
SUPERIORIDAD. 


Plafonier Salón 
Pasos Perdidos 


Palacio Legislativo 
de Montevideo. 


y7 EN NU z el ; 
EJECUTADOS ET ELA Solicite Catálogos, Proyectos y Presupuestos 


Casa “MALUGANI Hnos.” 


A. E. MALUGANI 


HUMBERTO 1* 1084 al 86 
U.T. 23, B. Orden 0574 C. T. 11 Sud 
BUENOS AIRES 


Gran Premio de Honor en la Exposición de Arquitec- 
tura, anexa al Il Congreso Panamericano 
de Arquitectos. 


Gran Premio: Exposición de la Industria Argentina. 


FABRICA DE ARTEFACTOS DE BRONCE 


PARA ILUMINACION EN GENERAL 


E 


AAA O 


NS 


HASENCLEVER y Cía. 


“Importadores de 
ARTEFACTOS 


SANITARIOS 
AN 


Soliciten Catálogos y Presupuestos : 


673 - BELGRANO - 673 


U. T. 533, Avenida 4905 BUENOS AIRES 


SUEEERARAEEERAERERELAEAIEEAEAREEE RENA 


ERIERIRARAARAREARERARERECARIEERARIAIRIIIINS 
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UCHOS materiales similares al RUBEROID 
han aparecido y desaparecido del mercado. 
Han desaparecido porque su calidad no pudo probarse. 


TECHADO : 
RU-BER-01D TROS materiales similares están puestos a la 
a prueba desde hace pocos años atrás, llegando 
€) ahora su turno de demostrar su calidad y resistencia 
ú a las intemperies, lo que el RUBEROID está 


haciendo desde hace 15 años en la República Argentina. 

The ?UBEROID Co 

S sugestivo comparar el RUBEROID legítimo, 
con aquellos materiales, para convencerse que 


adoptar el RUBEROID es defender sus intereses; 


es comprar el mejor material de su clase. 


Hay una razón por la cual el nombre 


RUBEROID 


tiene una resonancia mundial. 


COMPAÑIA COMERCIAL 


Kreglinger E Van Peborgh Ltda.(s.A) 


Sección Materiales: p 
LA UNION TELEF.: 33 Av. 5477 LA 
F lorida 183 COOP. TELEF.: Central 3424 Buenos Aires 
DISTRIBUIDORES EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE LA REPUBLICA 
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CARPINTERIA MECANICA 


José €. A. Chiappe 4 Cía. 


TALLER DE ESCALERAS 
Lá 


BARANDAS ARTISTICAS 


Albertolli, que publica la presente edición, hemos ejecutado 
la escalera principal del hall, en roble estacionado. 


COLOMBRES 1579 U.T. 61, Corrales 2049 


En la propiedad ael señor Castor García Yañez, obra del Arq. Arnoldo l 


de 


AZ ORLANDO 


¿Raiímondo “Rossi 
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Elaboración de mármoles y piedras 


Proyectos y Construcciones de Estufas, 


Instalaciones 


E AA 


Fachadas, Zaguanes, etc, 


Calefacción 


ed 


La marmolería del importante edificio propiedad 


esa 


. 


SAP 
TOBARRA 


del Señor Castor García Yañez, que publica el 
presente número, ha sido ejecutada en mi taller. 


TONANONANANO 


GUAYQUIRARO 270]/6 


U. T. 60, CABALLITO 2545 


316-RUcumaAa NN - 3516 
U. T. 9279, MITRE 


1 
n= 


ESTABLECIMIENTO MECANICO | EE O 


Bóvedas, Monumentos, Escaleras, 
) 


MANDARÁ 


'LOVERO y DE MATTHAEIS | 


EMPRESA CONSTRUCTORA | 
| Ha tenido a su cargo la construcción del “PETIT 
HOTEL” de propiedad del Señor Castor García Yañez. | 


Obra del Arquitecto: Arnoldo Albertolli, que 
se publica en el presente número de la Revista. 


RECONQUISTA 37 U. T. 4677, AVENIDA BUENOS AIRES 
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idaire | 


Y Electrica Economica — 


Esencial en toda 


Instalado en Septiembre de 1927 


moderna> 


Arquitectos, Ingenieros y Constructores 
juzgan por sus méritos el mejor sistema 
de refrigeración eléctrica, automática y 
económica. 


Dan completa satisfacción a todo poseedor 
por su frío seco y permanente. 


Doce modelos de heladeras distintos, 
permiten seleccionar el tipo adecuado 
para cada hogar, modelos especiales para 
refrigeración de agua y más de 200 


RÍMICO TRAER combinaciones tipo industrial. 
Instalado en Julio de 1926 


Ilustramos con algunos de los edificios 
de esta capital, que adoptaron el sistema 


de refrigeración FRIGIDAIRE. 


BANCO REIR EUBRITO e di ti cacionm> 


Solicítese folletos descriptivos que nos será grato remitir 
a vuelta de correo, o visítese nuestro Salón Expo- 
* sición para apreciar los modelos funcionando. * 


Agentes y Distribuidores Exclusivos: 


Pratt $ Cia. 


626 - SARMIENTO - 630 
286 - FLORIDA - 286 
BUENOS AIRES 


5 ; a Sucursal: CORDOBA 
SANATORIO PODESTA 
Instalado en Marzo de 1926 9 de JULIO 40 
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GRAN PREMIO e PSN 
(ÚNICO EN EL BAMO 


A 


DIDA DIDA 
NUESTROS NUESTROS 
CATALOGOS Pp ERTAS 4 VENTANAS ESTUDIOS 
> A 1 y 

ANTE-PROYECTOS 


PROSPECTOS 


$0€C. DEFENSA 467/75 ANON. 
BUENOS AIRES 


En los edificios monumentales como en la mayoría 
de las modernas propiedades Bancarias, Comercia= 
les y Particulares se ham colocado las Ventanas 


A to 


o) 
CLXXXVI 
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Industria Nacional 


"TENEDOR DE PLANOS 


de Amino _ferrado con Carfn 
r_ Caerhn reforzado con alumno 

xv bule < cartulina fuerte y flexible 
E papel Érveso y fuerte 


+ olembre de Dluminio 


cubez= exter/or 


resorte 
S 
z 


Igeadero 


; 
y Zi 
E z 7 AIR 

GUI ZA 
Y 


Y 
7ZZITZZ 22d 
“S 


¡SS 


Escritorio y Ventas: 


ALSINA 894 BUENOS AIRES 


U. T. 38 Mayo 2426 


ARCHIVADOR VERTICAL 


para 


PLANOS 
y DOCUMENTOS 


De aluminio, forrado con cartón 


Imprescindible para 
Ingenieros, Arquitectos, Agrimen- 
sores, Dibujantes, Constructores 


y OFICINAS donde se manejan 


planos y documentos. 


CÓMODO, PRÁCTICO, 


Ocupa un espacio REDUCIDO 
con el MÁXIMO de provecho. 


PRECIOS DE TAMAÑOS 
CORRIENTES 


Con tapa de hule de primera clase en colores 


negro, verde, azul, marrón y rojo. 


Largo: 0.58. ....... $ 5.-- 
» DO. 0 cu » 6.50 
» Lis a » 7.80 


Ancho del hule 0.70 


Con tapas de cartulina fuerte y flexible 
de 15 a 20%, de rebaja. 


Cualquier otra medida, desde 0.40 hasta 2.00 
metros de largo y ancho ilimitado, se hacen a 


pedido especial. 


PEDRO E. MATHIESEN 
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Stan dard” 


Artefactos Sanitarios 


ARMONIA 
ARMONIA DE CALIDAD, 


lavatorio, inodoro y bidet de por- 
celana legítima. 


ARMONIA DE DISEÑO, 


lavatorio, inodoro y bidet, todos 
con base de igual formato. 


A0GDOIAIRA00CIOD0S0OOAD0COOOAOOODARODI 


ARMONIA DE COLOR, 


lavatorio, inodoro y bidet en com- 
pleta armonía de color no sólo 
entre si mismos sino también con 
cualquier otro artefacto “Standard”. 


Lavatorio de porcelana REXFORD. F-117-G 


Este lavatorio además de tener llaves de 
combinación permitiendo el uso de agua 
113 »” .» » . 

templada” como también fría y calien- 
te, tiene la palangana de forma cuadra- 
da y la base del mismo formato que el 


inodoro SIACTO y el bidet F-5000. 


«Standará” 


Inodoro silencioso SIACTO (aprobado) 


VEALO instalado en nuestro salón de 


exposición y se cerciorará de lo suma- 
Bidet “Standard” F-5000 mente silencioso que es este inodoro. 
(con regulador para lluvia) ] ( sifónico a chorro) 


Standard Sanitaru Mfoa. Co. 


CORDOBA 817 PER U. T. 41, Plaza 2094 BUENOS AIRES 


00000000 OCN GOGO 
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GRAN FABRICA DE MOSAICOS 
“LA NUEVA” 


(FUNDADA EN 1905) 


AIESEC OSAMA OS 


MS 


Enrique Montanari e Flijos 


2245 - AREVALO - 2251 U.T. 71, PALERMO 0783 BUENOS AIRES 


ALTURA SANTA FE 5300 


NM 


L instalar una casa de 
familia o de departamen- 
C 1 d o tos, no se olvide colocar una 

ope an a heladera eléctrica automática 
REFRIGERACIÓN ELECTRICA A “COPELAND”. Disponemos 

| a de varios tipos y tamaños para 
poder satisfacer todos los deseos. 
Su bajo costo y su marcha si- 
lenciosa hacen que la “COPE.- 
LAND” sea la máquina frigorí- 


fica preferida por todo el mundo. 


PIDA PRECIOS A: 


ROBER T, PUSTERLA So Cía. 


401 - PERU - 401 BUENOS AIRES 
ROSARIO - BAHIA BLANCA - SANTA FE - MENDOZA 


PINTUIERERIA DES VONSERGA 


CASA FUNDADA EN EL AÑO 1852 


DARRASSEN Y Ca: 


EMPRESA DE PINTURA Y DECORACION 


PROVISION Y COLOCACION IMPORTACION DE TODOS LOS ARTICU- 
DE VIDRIOS Y ¡CRISTALES LOS CONCERNIENTES AL RAMO 
948 E VICTORIA a 954 U. T. 4970 Y 4971 RIV. — C. T. 226, CENTRAL 


¡$_XHR=8 II 
AZ ZE AZ 
HÁZ mI 
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«pyita 


PYlia taiacnforada em "Cae 


las piezas 


Celotex se emplea como: 


Forro interior. 
Forro exterior. 


Base para revoque, papeles 
pintados, pinturas, etc. 


Forro de altillos. 


Debajo del techo de tejas 


o baldosas. 


Arriba del techo de con- 


creto. 
Terminado de garages, 
Etc., Etc. 
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AL construir casas, evítense las habitaciones frías. 

Es posible construirlas con paredes, tabiques 
y cielorasos completamente aislados contra el paso 
del calor y del frío. Empleando Celotex, que tiene 
la cualidad de aislar contra tales temperaturas ex- 
tremas, no solo se gozará de aislación, sino tam- 
bién de solidez y sin gastos. 


En casas ya construídas, también se puede gozar 
el confort del Celotex, forrando las paredes y 
cielorasos de “la habitación fría” con Celotex. 


Además, se obtendrá mayor comodidad en verano, 
: Y: 

protegiendo la casa contra la entrada del calor, 
porque el Celotex constituye una formidable ais- 
lación contra el calor tanto como contra el frío, 
y también contra la transmisión del ruído. 


Empleando Celotex, Vd. ganará de un solo golpe, 
aislación, piezas abrigadas en invierno, frescas en 
verano, tranquilas todo el año, construcción re- 
sistente — y economía. 


Pida informes por medio del cupón adjunto. 


ELOT 


MADERA AISLANTE 


Representante en Sud América: 
EMANUEL HAHN 
Edif. Bco. Boston = Buenos Aires 


frias / 
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Cía. Westinghouse Electric Intern. S. A. 


Av. DE MAYO 1035 B. BLANCA - MENDOZA 
BUENOS AIRES 


CORDOBA - ROSARIO 


INSTALACIO- 
NES FRIGORI- 
FICAS PARA 
CUALQUIER 
USO. 


CAMARAS - FABRICAS 

DE HIELO - REFRIGE- 

RACION DE SALAS 

EDIFICIOS - HOSPITA- 
LES. - ETC. 


poDo0Do 


Distribuidores Exclusivos 


en la R. Argentina de las Máquinas Frisoríficas: Brunswick-Kroeschell 


MAS DE 12.000 MA- 

QUINAS BRUNSWICK 

KROESCHELL, ESTAN 

FUNCIONANDO EN 
52 PAISES. 


MAS DE 100 MAQUI- 
NAS BRUNSWICK 
KROESCHELL, ESTAN 
FUNCIONANDO EN 
LA R. ARGENTINA. 


[eJeJe]e]=1=] 


CONTRA HUMEDAD 


BUENOS AIRES . ROSARIO 
AZOPARDO 920 RIOJA 1501 


VALPARAISO MONTEVIDEO 
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Salón Directorio del Banco de Italia y Río de la Plata 


MARCONI H* 


ala - Mircliós 


DS y 
ESA 7) 


Director Artístico G. ERTZ 


ESTUDIO TALLERES 


LIBERTAD 1276 1601 - RIVERA - 1613 
U. T. 44, JUNCAL 0428 U. T. 65, CHACRITA 0319 
DIREC. TELEG.: “MARCONOS” BUENOS AIRES 
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EQUIPADOS 


CON ASCENSORES 
OTIS 


Banco de la Nación Argentina y Sueursales .....o..oooocooooo.. 15 Ascensores 

Banco Hipotecario Nacional y Sucursales ........o.oooooooooo.mo.. 12 > y - 
Ernesto Tornquist y Cía. Ltda. (nuevo edificio) ........oooo.... 12 > SK 
Bancada Boston eric d aa loe e a e reido le $ > o 
Banco: Anglo: Sud ¿«AMÉTICANO: eiii sar aes 6 > P 
Banco de Londres y América del Sud ........o.ooooooommommo.... 2 > R 
Banco Británico de la América del Sud ..........o.o.oooo.ooo..... 4 > 

Banco: Real del CIMA laos rocas e iaa 1 » $ : 
Banco Francés del Río de la Plata so. ista iaa 4 > 

3anco Germánico de la América del Sud (nuevo edificio) ....... 10 > 

Banco Francés e Italiano para la América del Sud ..... ...... 3 > 

3anco de Galicia y Buenos Aires y Sucursales ............o.oo... 6 > 

Banco Holandés de la: América del Sud ......0.....oo.ooo.o.o.o.. 2 > A ? 
3anco de la Provincia de Buenos Aires y Sucursales ........... 4 > AS , 
Banco: Escandinavo ATBEnTINO cion mr va 3 > 4 
Banco. Bopular -ATEGHÉMO sao ropor traida res pal y > > 
Bañeo de Itála, y Rioude Ta Plata ut ias A ate 5 > YA 
Banco Español del Río'de' la. Plata... cometes e 3 > 
A AAA O 3 > pS , 
¡Núeno Banco: Mabanor a. os o ana atan 1 > 

The National. Cry Bank ox New York ii ita 1 > 

A A NOR 2 > 


Batico de Ora. it e A O OA 


OTIS ELEVATOR COMPANY 
Leandro N. Alem 1616 Buenos Aires , 
YA, h 


=/ 
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Aterrizajes ATA 
Seguros a . 7 | PUERTO BELGRANO 


(ZONA MILITAR) 


Pista perimetral del Campo 
de la Aviación Naval, de 400 
metros de largo, por metros 
4.50 de -ancho. Construida 
bajo la supervisión de la Di- 
rección de la Base Naval. 


Propiedad del Estado. 


LAS PISTAS DE HORMIGON... 


.. prestan el más eficiente servicio en los Aero-Puertos, por consi- 
derarse este tipo de pavimento el más apropiado para un seguro 
aterrizaje y un rápido “decollage”. La rugosidad ligera que ofrece 
el HORMIGON en su superficie es la que permite tales ventajas. 


El Comandante Richard E. Byrd de la Armada Naval de Estados Unidos 
de América ha abogado en público para la adopción del HORMIGON 
y la Oficina Aeronáutica del Departamento Comercial de los EE. UU. 
de A. lo propicia también como el material más apropiado para 
aeródromos donde el tráfico de aviones es intenso. 


PUERTO BELGRANO tiene su buena PISTA DE HOR- 
MIGON y para su construcción se ha empleado exclusivamente 


CEMENTO APROBADO “SAN MARTIN”. 


Cía. Argentina de Cemento Portland 


FABRICANTES DEL CEMENTO APROBADO “SAN MARTIN” 


RECONQUISTA 46 U. T. 33, Avenida 1280 y 1281 BUENOS AIRES 
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EXOTY Organo Oficial de las Asociaciones: Sociedad Central de Arquitectos y Centro Estudiantes de Arquitectura 
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ESCUELA DE ARQUITECTURA 

HUGO M. ROSSO - Tema: “Un Retablo”, Primer 
Curso de Arquitectura - Prof. René Karman - Año 1927. 
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El Arg. Fitte y el Ing. Ghigliazza en la Escuela Nacional de Bellas 


Artes, entre los profesores y Alumnos de dicho establecimiento. 


“Nuestros colegas del Brasil 


O podemos ni debemos pasar en silencio la gratísima emoción que nos ha producido la acogida cordial y afectuosa 
que le ha sido dispensada a nuestro distinguido Presidente Arq. Raúl E. Fitte, en su reciente visita a la capital bra- 
silera y ciudades cariocas, con motivo del Concurso de Anteproyectos para el futuro Palacio de la Embajada Argen- 
tina en Río de Janeiro, calurosa y expontánea manifestación de afecto, de parte de la sociedad, autoridades y colegas fluminen- 


ses, que han querido y han logrado dar una vez más una nota brillante de verdadera confraternidad americana. 


Sabíamos de su proverbial gentileza, no ignorábamos su exquisito don de gentes y descontábamos el cariño con que iba 
a ser acogido nuestro enviado en misión tan delicada y simpática, pero la lectura de las extensas crónicas de los diarios más im- 
portantes del Brasil, los que con preferente atención y visible interés siguieron las actividades de nuestro colega, ha superado en 


mucho nuestras previsiones y es con verdadero e íntimo halago que nos es dable en estas páginas hacerlo constar. 


Por encima del aprecio — que es muy grande, — más allá de la distinción y estima — que es muy elevada, — de que es merecedor 
nuestro colega, surge en todos los actos el deliberado anhelo, el espiritual deseo de agasajar en su persona, la nacionalidad toda 
que representa, la personalidad que inviste, la digna profesión liberal que ejerce. Y es así más elocuente y más honda la exte- 


riorización de todas las manifestaciones, y “es así también por ello, más doblemente grato nuestro reconocimiento. 


“Revista de Arquitectura” quiere en este breve comentario, trasmitir a los distinguidos Arquitectos brasileros el 
eco del sólido sentimiento que esas expresiones de su siempre creciente amistad, han producido en el 
alma de los Arquitectos argentinos, y al propio tiempo, formular sus plácemes y felicita- 
ciones hacia aquellos que triunfadores y participantes en el celebrado 
concurso, han dado una nueva prueba de su capacidad e in- 
teligencia honrando la profesión de Arquitecto. 


ESSAO.>»>=22%> 
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CONCURSO DE ANTE PROYECTOS 


PARA EL 


Edificio de la Embajada (Argentina en Río de Janeiro 


BASES - ACTAS Y FALLO DEL JURADO 


Bases para el Concurso de Anteproyectos 


Artículo 1? — Se llama a concurso para la con- 
fección de anteproyectos para el edificio de la Em- 
bajada Argentina en Río de Janeiro, que se levan- 
tará en el terreno determinado en el plano que se 
entregará, a pedido de los interesados, en las ofi- 
cinas de la Embajada Argentina en Río de Janeiro. 

Art. 2 — Los anteproyectos se presentarán en 
la Embajada Argentina de Río de Janeiro el 1% de 
marzo de 1928, antes de las 16 horas, labrándose 
un acta en la que se dejará constancia de los pro- 
yectos presentados, la que será firmada por el se- 
ñor Embajador o por la persona debidamente au- 
torizada por el mismo, y los concurrentes que de- 
seen presenciar el acto. 

Art. 3" Los anteproyectos se presentarán sin 
firma y con un lema; se acompañarán con un sobre 
lacrado conteniendo el nombre, apellido y diree- 
ción del autor o autores. En la cubierta del sobre 
se indicará con toda claridad el lema del antepro- 
yecto. 

Art. 4 — Los anteproyectos constarán de las si- 
guientes piezas: 

a) Plantas de cada piso en escala de 1 : 100. 
b) Fachadas completas y cortes principales 
mostrando las partes más importantes en 
escala 1 : 100. 
c) Plano de conjunto, incluyendo terreno y 
jardines, en escala 1 : 200. 
Una memoria descriptiva indicando el 
eriterio del proyectista que aclare aque- 
llas partes del anteproyecto no suscepti- 
bles de ser representadas en los planos. 

Cualquier otro documento, dibujo, ete. que fue- 
ra presentado al concurso, será devuelto sin ser 
sometido al Jurado. 

Art. 5 — Ningún concurrente podrá enviar va- 
riantes de un mismo proyecto, pero podrá presen- 
tar más de un proyecto; en este caso nada impedirá 
que pueda otorgársele más de un premio. 

Art. 6% — Sólo serán abiertos los sobres que co- 
rrespondan a los anteproyectos premiados. Los de- 
más se devolverán por la Embajada Argentina a la 
presentación del recibo que la misma otorgará a la 
presentación de los anteproyectos. Esta devolución 
se efectuará dentro de los 30 días posteriores al fa- 
llo del Jurado; pasado ese plazo, la Embajada Ar- 
eentina no se responsabiliza de la pérdida o dete- 
rioro de los documentos o dibujos presentados. 

Art, 7% — Los anteproyectos premiados quedan 
de propiedad exclusiva del Gobierno Argentino, el 
que podrá hacer de ellos el uso que considere más 
conveniente. 
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Art. 8% — El nombre de los autores premiados 
sé publicará en los diarios que publicaron el aviso 
llamando a concurso. 

Art. 9 — Los anteproyectos serán expuestos en 
un salón con acceso al público durante 15 días, 
después del fallo del Jurado. 

Art. 10. — El Jurado pronunciará el fallo en el 
plazo improrrogable de 30 días, a contar desde la 
fecha de presentación de los trabajos (1% de marzo 
de 1928). 

Art. 11. — El Jurado estará compuesto por el 
señor Embajador Argentino en Río de Janeiro, en 
carácter de Presidente; el Director General de Ar- 
quitectura del Ministerio de Obras Públicas de la 
República Argentina y el Presidente de la Sociedad 
Central de Arquitectos de Buenos Aires. 


Art. 12. — Se adjudicarán los siguientes premios : 
Un primer premio de .......... $ 10.000 "¿ 
» segundo  » DAA e » 5.000 » 
» tercer » Y ara . » 3,000 » 
Art. 13. — El Jurado podrá declarar desiertos 


algunos premios o reunir varios y dividirlos en ca- 
so de considerarlo oportuno. 

Art. 14. — El Gobierno Argentino se reserva el 
derecho de encomendar la preparación del proyecto 
definitivo y la dirección de las obras al profesional 
a quien se adjudique el primer premio, siempre que 
a juicio del mismo Gobierno no hubiere inconve- 
niente para ello. 

El profesional al que se encomienden esos traba- 
jos, percibirá los honorarios que establece el aran- 
cel del Instituto Central de Arquitectos de Río de 
Janeiro para edificios de la categoría del que se 
trata. 

Art. 15. — No se tomarán en consideración los 
anteproyectos que no se ajusten estrictamente a las 
presentes bases, o cuya realización exija una inver- 
sión superior a 400.000 $ oro argentino. 

Art. 16. — Para poder presentarse al concurso, 
es requisito indispensable poseer el título de arqui- 
tecto Oo ingeniero otoreado o revalidado en insti- 
tutos oficiales del Brasil. 


Buenos Aires, agosto 20 de 1927. 


SEBASTIÁN GHIGLIAZZA 
Director General de Arquitectura 


“Programa 


Para la preparación de los anteproyectos se ten- 
drán en cuenta las siguientes indicaciones: 


a) Ubicación. — Será la indicada en el artícu- 
lo 1? de las < Bases ». 
D) Estilo arquitectónico. — Queda librado al 
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eriterio del proyectista, quien deberá armo- 
nizarlo con las exigencias del lugar en que 
ha de construirse y con la importancia y 
naturaleza del edificio. 

c) Distribución. — Podrá hacerse en dos o 
más plantas, pero en forma que, si se de- 
sea, puedan quedar debidamente independi- 
zados los tres erandes erupos de locales 
que constituyen el programa de necesida- 
des a satisfacer. 

Los locales que deben preverse son los siguientes : 


PRIMER GRUPO 


Parte oficial y de fiestas.— 

Vestíbulos, hall y escalera de honor. 

Salón principal de fiestas. 

Dos salones secundarios. 

Despacho oficial del Embajador. 

Biblioteca. 

Despacho del primer secretario, consejero de em- 
bajada. 

Gran comedor de recepción, con sus dependencias 
relacionadas con la cocina del segundo grupo. 

Salón de billar, 

Fumoir. Vestuarios y toilets. 

SEGUNDO GRUPO 
Habitaciones del Embajador y su familia.— 

Gran salón. 

Salita. 

Fumoir. 

Comedor. 

Antecomedor. 

Dormitorio principal con boudoir, cuarto de ves- 
tir y baño. 

Cuatro o cinco dormitorios secundarios, con baños. 

Departamento para huésped distinguido, com- 
puesto de: una salita, un dormitorio y un baño. 

Servicio. 

Cocina, antecocina, repostería, cristalería, hela- 
dera. 

Comedor para sirvientes. Dormitorios para hom- 
bres, con baño. Dormitorios para mujeres, con 
baño. 

Garage para tres autos. Calefacción. Combusti- 
bles. Depósitos. 


TERCER GRUPO 
Oficinas de la Cancillería: 
Vestíbulo, sala de espera. 
Salón de los empleados de cancillería. 
Despacho del Embajador. 


> » primer secretario. 

> » segundo secretario. 
> » attaché militar. 

> > » naval. 

> > > comercial. 


Archivo. Local para ordenanzas y mayordomo. 

Toilets y w. e. Cocinita. 

El garage y algunas dependencias de servicio pue- 
den proyectarse en pabellón independiente del prin- 
cipal. 

Las aclaraciones o informes que con respecto a 
as bases del concurso o al programa, requieran los 
interesados, serán suministradas por el señor Em- 
bajador argentino en Río de Janeiro, hasta el 31 
de diciembre de 1927; ellas se harán conocer por 
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escrito a todos los que hayan solicitado esos docu- 
mentos. 


“Decreto del “Poder Ejecutivo 


Expte. 17.941-A-1927. 
Buenos Aires, septiembre 21 de 1927. 


Visto este expediente por el que la Dirección Ge- 
neral de Arquitectura eleva las bases y programa 
que ha preparado para regir el concurso de ante- 
proyectos del nuevo edificio de la Embajada Argen- 
tina en Río de Janeiro, para cuyo fin la ley 11.333 
(partida 9, ítem 2, inciso 4”, Anexo L) asiena la 
suma de 20.000 $ min.; y 


CONSIDERANDO : 


Que en dichas bases se estipula que es requisito 
indispensable para poder presentarse al concurso 
poseer título de arquitecto o ingeniero otorgado o 
revalidado en instituciones oficiales del Brasil; 

Que conviene mantener esa cláusula como una 
manifestación de cortesía internacional, tanto más 
procedente cuanto que en cl caso se trata de una 
Nación amiga, con la que la República mantiene 
vínculos estreches y relaciones cordiales, aparte de 
que es indudable que los técnicos con diploma bra- 
sileño se hallan más al corriente de la reglamenta- 
ción y estilo que sobre esa clase de obras rige en 
ese país, lo que asegurará la eficiencia de la cons- 
trucción; 

Que el costo de 400.000 $ oro areentino que co- 
mo máximo se calcula demandará la obra, no es 
exagerado, si se tiene en cuenta el destino de ese 
edificio y el alto erado de cultura y adelanto edili- 
cio de la ciudad de Río de Janeiro; 

Que en las bases se prevén tres premios: el pri- 
mero de 10,000 $ m/|n.; el segundo de 5.000 $ min., 
y el tercero de 3.000 $ mln. 

Que, como la presentación de los anteproyectos 
se hará en la Embajada Areentina en Río de Janei- 
ro, conviene designar un arquitecto caracterizado 
para que secunde y asesore al señor Embajador du- 
rante el tiempo que dure el concurso, facilitando la 
presentación de los anteproyectos; y 

De acuerdo con lo informado por la Dirección 
General de Arquitectura, 

El Presidente de la Nación Argentina 


DECRETA : 
Artículo 1.7 — Apruébanse en todas sus partes 
las expresadas bases y programa. 
Art. 2.” — Desígnase asesor ad hoc en los preli- 


minares de dicho concurso al arquitecto Cristiano 
das Neves, debiendo abonársele sus honorarios con 
cargo al expresado crédito. 

Art. 3.2 — La suma de diez y ocho mil pesos mo- 
neda nacional, importe de los premios y los demás 
gastos en que se incurra por el concepto de referen- 
cia se imputará al anexo L, inciso 4”, ítem 2, parti- 
da 9 del presupuesto en vigencia. 

Art. 4” — Comuníquese, publíquese, tómese razón 
por las Direcciones Generales de Contabilidad y de 
Arquitectura y pase al Ministerio de Relaciones Ex- 
teriores y Culto a sus efectos. 


ALVEAR 
R. M. Ortiz 


| Lema: “Jeca Tatu Junior” 
Primer premio 


Actas y Fallo Autor: Arquitecto, Lucio Costa 
En la ciudad de Río de Janeiro, a los veintiséis tencia del asesor, Arq. Christiano das Neves, reci- 
días del mes de marzo de 1928, se constituyó el Ju- biendo de éste los siguientes proyectos y documentos 
ado, compuesto por los abajo firmados, y con asis- que se detallan por orden de presentación : 
1. —Lema «Eglano» ............ A E 7 cuadros. 
2.— » e o A . 9 > 
3.— >» «Pro amizade» .....o.oooooo.o.o.. ea T cartones. 
4— » a e AA E > 
5— > « L'arte rinnova i popoli e ne nivella la vita» 9 » 
6.— >» o A sama 6 QUAadros, 
T— >» « Italia mater» ..... A EOS 8 cartones. 
8.— » « Ararigboya >» ............ IEA a . 3 > y 5 cuadros. 
9.— >» A A A O 10 > » 3 >. 
10.— » £ "Dodo" OS UMEBA cuca esa 11 » 
1.— » « Comary » ...... igPcnss di EEES 3 cuadros y 1 cartón. 
12— » € .Jeca Data JUBlor > visor mc z 6 diseños. 
13.— >» « Architecto Boticelli» ........ A 3 > 
14— >» « General Roca» ......oooooooo.o.o.. SERPA 9 cuadros. 
15.— » EMOTHOS sncimmro radar idas 2 > y 3 cartones (falta Memoria) 
16.— » «Forum» ......... A E A 3 > 
] 17.— >» «No suter ultra erepidad >» ........o.... 10 cartones (falta Memoria). 
18.— >» ETUCUMADS aire ara tara e 8 cuadros. 
19.— » Mi A 8 cartones. E 
20.— » «Mitre» ......,.... oler ricas 7 > 
21— >» «Eficacia» .......... IEA 9 diseños. 
22.— » SLupyo sipcis A 14 > 
23.— » « Corrientes» .......... A .... 10 cuadros. 
24— » «Salma > ...comi.. latas rta NT 9 > 
25.— » « Lincoln» ......... TN adds 8 > 
26.— » A E AO E 4 > 
27.— >» € MOMBIISS aeenipurciasca ta añ ea 11 > 


229 Revista de “Arquitectura, 


y resolviendo el Jurado agradecer los buenos oficios 
del asesor técnico, convino en reunirse, sin asisten- 
cia del asesor, todos los días hábiles, de 8 a 11 y 
de 15 a 17 horas, hasta terminar su tarea, asen- 
tando en un acta única el resultado de su fallo. 


Río de Janeiro, Marzo 26 de 1928. 


(Firmados) : S. Ghigliazza — Raúl E. Fitte 
— Antonio Mora y Araujo. 


Reunido el Jurado en sesiones diarias de acuerdo 
a lo anteriormente resuelto, asienta en esta acta ol 
resultado de sus sesiones que es el siguiente: 


Estudio General de los proyectos 
por orden de presentación. 


Proyecto N* 1. — Lema: «EGLANO ». 


Partido.-—Edificio apoyado sobre la medianera 
y sobre líneas de calles laterales y contrafrente, ocu- 
pando gran superficie de suelo, quedando muy po- 
eo para jardín, sólo al frente. Tres entradas y una 
cochera. Embajada sobre calle lateral y fondo. Edi- 
ficio de tres plantas. 

Solución. — Lia ubicación dada a los salones de 
embajadas sobre calles laterales y fondo, le quitan 
interés. Los locales de recepción divididos en dos 
pisos resultan incómodos para las ceremonias. Se 
han proyectado esos locales en número excesivo. Lia 
casa del embajador está también en dos pisos, lo que 
pudo evitarse. Los dormitorios casa habitación es- 
tán mal aerupados así como sus baños. El garage 
ubicado en un patio central presenta molestias por 
ruido, ete. 

Fachada. — Las fachadas están bien tratadas en 
su estilo, no encontrando motivos para la cúpula 
posterior. 


Proyecto N?* 2, — Lema: «TUDO NOS UNE ». 


Partido. — Pabellón aislado con cuatro entradas 
(dos principales y dos secundarias). Plano desarro- 
llado en 3 plantas. Cancillería y embajada al fren- 
te. Habitaciones en el contrafrente, en 3 pisos de 
altura. 

Solución.—La cancillería aleo desunida en sus 
locales. La distribución de los locales embajada es 
bueno, pero se ha dado excesiva importancia a sus 
salones en número, tamaño y en altura (2 pisos). 
El partido de ocupar con la embajada tres pisos, 
le ha llevado a ese exceso de valores para la emba- 
jada y ello en detrimento de la habitación privada 
que se ha visto obligado a llevar al frente posterior 
y desarrollo en tres pisos y con dormitorios muy 
pequeños y mal unidos entre ellos. 

Fachada.-—La fachada posterior es más intere- 
sante que la principal en la que el motivo central 
le quita carácter y anula efectos decorativos y vis- 
ta al exterior desde los salones. 


Proyecto N* 3, — Lema: «PRO AMIZADE ». 


Partido.-—Edificado sobre medianera y sobre ca- 
lle lateral dejando muy poco jardín al frente (2,70 
x 4,10) y formando un patio central. Tres entra- 
das y una de servicio. Programa desarrollado en 
tres plantas (1 parcial). 
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Planta de conjunto 


Lema: “Jeca Tatu Junior” 


Primer Premio 
Autor: Arquitecto, Lucio Costa 


Solución. —Lia ubicación dada en planta baja a 
las diversas entradas, no se justifica en pisos altos. 
La intención de unir en 1” piso los salones de re- 
cepción de la embajada, y los de recepción privada 
de la casa del embajador, motiva soluciones compli- 
cadas y establece comunicaciones a través de salo- 
nes. 

La agrupación de dormitorios es deficiente, no así 
la de salones de la embajada que es interesante y 


Sección A-B. C-D y E-F. 


Lema: “Jeca Tatu Junior” 


Primer Premio 
ñ Autor: Arquitecto, Lucio Costa 
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Piso Bajo 


RON Rad 
| prANEORDTTOS 
eS O/EÓFCIO Da 
EMBATRADA * 


Piso Alto 


Lema: “Jeca Tatu Junior” 


Primer Premio 
Autor: Arquitecto, Lucio Costa 


simple. El resto de la distribución resulta de poca 
claridad. 

Fachada. — El autor ha aplicado «un renaci- 
miento hispano, dice en su memoria, por afinidad 
de razas », pero no siendo ese el renacimiento his- 
pano que influencia la arquitectura en la Argenti- 
na, no encontramos motivado el exceso de ornamen- 
tación con que recarga sus fachadas. 


Proyecto N? 4, — Lema: «PLUS ULTRA ». 


Partido. — Pabellón semiaislado (apoyado sobre 
medianera) desarrollado en tres pisos con 3 entra- 
das. 
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Solución. — Lilama la atención la falta de rela- 
ción de las escaleras entre ellas y con los salones. 
La gran escalera posterior no se halla motivada. 
El vestíbulo que corresponde a dicha escalera, de 
una altura de 3 pisos (formando solo galerías en los 
2 últimos pisos) queda así uniendo verticalmente 
la parte principal del edificio, la recepción, emba- 
jada, y los dormitorios (3? piso) quitando pues im- 
portancia a los dos primeros y quitando el carácter 
de habitación privada a la última. Es la falla gra- 
ve del proyecto pues por lo demás es interesante y 
con soluciones buenas. 


Fachada. — Está tratada con severidad clásica. 


Lema: “Corrientes” 


Segundo Premio 
Autor: Arq. Arquimedes Memoria 


ProYeECcTO N* 5. — Lema: <L'ARTE RINNOVA 1 
POPOLI E NE NIVELLA LA VITA ». 


Partido y solución. — Plantas de construcción 
poco lógicas. Grandes macizos en 2” y 3% pisos, ya 
en voladizos, ya sin apoyos inferiores, ete. 

Conjunto que no responde al destino. 

Fachada. — Fantástica, interesante quizá, pe- 
ro no indicada, para una embajada. 


Proyecto N* 6. — Lema: «LEAR». 


Partido. — Pabellón en dos plantas, aunque fa- 
chadas acusarían 4. Presenta tres entradas prin- 
cipales y 1 de servicio. Garage en el block del edi- 
ficio. 

Solución. —Por querer separar las tres secciones 
del programa en piso bajo, llega a solucionar cada 
sección en dos plantas cada una. En la entrada 
principal la escalera es de composición dudosa co- 
mo efecto, al desembocar frente a puertas y supri- 
miendo el hall alto para reducirlo a simples gale- 
rías. Esto le quita importancia a la misma escalera 
y monumentalidad al acceso a los salones. El salón 
recepción es algo chico. La escalera de la habitación 
privada está también tratada con el mismo defecto. 
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Baños mal independizados. Uno sin ventilación di- 
recta. El garage ubicado debajo de los dormitorios 
presenta serios inconvenientes. 

Fachada.—Acusando 3 pisos y mansarda de los 
que se utilizan sólo dos. Composición de aspecto in- 
teresante pero poco sincera. 


Proyecto N* 7. — Lema: «ITALIA MATER >. 


Partido. — Pabellón aislado en tres plantas, in- 
dependizado cada sección del programa. Tres en- 
tradas principales y 1 de servicio, 

Solución. — Escalera principal y vestíbulo bajo 
de composición poco estudiada en su forma y en sus 
ejes y con columnas en ambos pisos que no se mo- 
tivan y de un efecto discutible. 

La parte central del edificio algo obscura y de- 
ficientemente ventilada, así como el vestíbulo bajo. 

Servicios de cocinas deficientes. 

Agrupación de dormitorios poco estudiada, sepa- 
rando demasiado los 4 dormitorios pedidos en el 
programa, del dormitorio principal. 


Fachada. — Severa en su clasicismo. No se acu- 
sa bien las entradas debido a dos cuerpos de veran- 
das curvas que disminuyen el interés de la fachada. 
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Proyecto N* 8. — Lema: «ARARIGBOYA ». 


Partido. -— Pabellón aislado desarrollado en 3 
plantas; cancillería y servicios generales en piso ba- 
jo; recepciones de la embajada y privada en el pri- 
mer piso; habitaciones en segundo piso. Entrada 
principal en el ángulo del edificio; entrada de ha- 
bitación privada en la fachada lateral y la de ser- 
vicio en el contrafrente. 

Solución. — La agrupación de los locales de re- 
cepción es interesante, pero la cantidad y la im- 
portancia de los mismos, no están en relación con la 
dimensión y la ubicación dadas al comedor (se ae- 
cede al mismo, cruzando la caja de la escalera para 
la familia). La caja de escalera principal resulta 
muy pobre. La distribución de la sección de habi- 
tación privada, no es buena; los dormitorios ocupan 
una extensión innecesaria y aerupados lejos del dor- 
mitorio principal, en perjuicio de la ubicación del 
comedor y salón privado. Estos los veríamos mejor 
ubicados, quizás en el seeundo piso, llevando el de- 
partamento del huespéd distinguido, al primer piso. 

Fachada. —Tiene una mansard que no se utiliza 
y que aumenta el aspecto pesado de la fachada. 


Proyecto N* 9. — LemMA: <EL SOL ». 


Partido. — Pabellón aislado desarrollado en un 
excesivo número de pisos (siete) con dos entradas 
en la fachada lateral, tan próximas que estorban 
entre ellas, 

Solución.—Como resultado de un concepto equi- 
vocado, se ha hecho un desarrollo excesivo de un 
programa que debió ser simple, lo que lleva a un 
total de superficie cubierta (m2. 7740.00) cuyo 
costo excede al límite previsto. 

Fachada. — El excesivo número de pisos le da a 
la fachada más carácter de hotel, que de embajada. 


ProYEcTo N* 10. — Lema: x<TODO NOS UNE ». 


Partido.—Pabellón aistado desarrollado en tres 
pisos y mansard con tres entradas principales y 
otra para personal, 

Solución. — Cada grupo del programa ocupa un 
piso diferente lo que independiza bien cada una de 
esas secciones. 3 

La escalera principal, muy importante en el piso 
bajo, termina con una llegada pobre en el piso no- 
ble. Hubiera sido quizás mejor solución emplazar 
el vestíbulo entre la escalera y los salones. 

La comunicación entre la cocina y el eran come- 
dor pudo solucionarse mejor así como también la 
ubicación del ascensor de la habitación privada. 

Fachada.—De carácter monumental, bién trata- 
da en su estilo siendo de observar el ancho excesivo 
en las ventanas principales, 


Proyecto N* 11. — Lema: xCOMARY ». 


Partido.—Pabellón aislado, con una entrada la- 
teral y una de servicio. 

Selución. -— Planta de salones compleja. Biblio- 
teca ubicada arriba del garage. La distribución 
adoptada en el piso para habitación del embajador 
es poco práctica. 

Fachada.—Muy bien interpretada en estilo mo- 
dernista, pero con poco carácter para un edificio de 
embajada. 
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ProyecTO N?* 12, — LEMA: <JECA TATU JU- 
NIOR »>. 


Partido.—Pabellón aislado, desarrollado en dos 
plantas, que ocupa poca superficie y deja mucho 
espacio para jardines. Tres entradas principales y 
una de servicio, 

Solución.—En planta baja la cancillería y salo- 
nes de recepción para la familia del embajador. 
Planta alta, recepción embajada y locales habitación 
privada, lo que da un partido interesante, interpre- 
tado con lógica y equilibrio en su distribución. Al- 
gunos locales son pequeños (comedor y aleunos dor- 
mitorios). Se nota la falta de un ascensor. Es un 
plano que quizás con solo aumentar las dimensiones 
de aleunos ambientes se transformaría en una bue- 
na planta. 

Fachada. — Está muy bien tratada en estilo co- 
lonial hispano, que le dá carácter de residencia al 
mismo tiempo monumental, 


Proyecto N?* 13. — Lema: xARCHITECTO BO- 
TICELLI ». 


Partido. — Pabellón aislado en tres pisos, con 
tres entradas, una en cada frente, que convergen a 
un vestíbulo central. 

Solución. —Este partido de las tres entradas lle- 
eando al vestíbulo central, tal vez origina pérdida 
de espacio utilizable en piso bajo y un poco de se- 
paración entre las oficinas de la cancillería, pero 
en cambio, es monumental y permite una buena 
planta superior. El partido de la planta de recep- 
ción, muy franco e interesante; el de la planta de 
habitación, con buena distribución y agrupación de 
dormitorios, observándose aleuna confusión en las 
dependencias de servicio, que es de fácil enmienda. 

Fachada. — Bien tratada en estilo renacimiento 
Florentino. 


Proyecto N?* 14. — Lema: «GENERAL ROCA». 


Partido.—Pabellón aislado en cuatro plantas de 
las cuales, dos parciales. Tres entradas indepen- 
dientes. Proyecto de « eran composición » de escue- 
la, con muy buena presentación. 

Solución. —Sacrifica parte de la comodidad ge- 
neral para dar excesiva importancia al salón de fies- 
tas, que parece haber sido el objetivo principal e 
idea dominante del proyectista. Ese salón presenta 
además de una exagerada importancia en sus di- 
mensiones, el defecto de que se accede a él, directa- 
mente desde el pórtico de la escalera de entrada, lo 
que es una solución indicada para un salón de expo- 
sición pero no así para el salón de recepción de una 
embajada. La cancillería está ubicada en el tercer 
piso alto, lo que no es aceptable. La agrupación de 
dormitorios es deficiente (muy separados del prin- 
cipal y dos de ellos con entrada sobre la escalera de 
servicio. La importancia exagerada que dió a los 
salones, impuso llevar la habitación del huesped, a 
un cuarto piso. 

Fachada.—La fachada al expresar la importan- 
cia ya criticada del salón de fiestas, no tiene el ca- 
rácter apropiado para un edificio de embajada. 


Lema: “Corrientes” 


Segundo Premio 
Arquitecto: Arquímedes Memoria 
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Lema: “Corrientes” 
Segundo Premio 


Arquitecto : 
Arquímedes Memoria 


Piso Bajo 


SO 
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Lema: “Todo nos une” 
Tercer Premio 


Autor: Arquitecto, 
Adolfo Morales de los Ríos (hijo) 


Proyecto N?* 15. — Lema: «MORENO ». 


Partido. — Pabellón apoyado sobre medianera. 
Entrada principal en vestíbulo cubierto en el ángu- 
lo del edificio y otra secundaria. 

Solución. — El partido origina pequeños patios 
cerrados no aconsejables por razones de clima. Si 
bien la distribución de la planta de recepción es 
buena, la adoptada para la de habitación es deficien- 
te. La escalera de acceso a esta última, está en la 
parte posterior del edificio y los salones sobre el 
frente principal, lo que implica una comunicación 
defeetuosa, que no se subsana con los dos ascenso- 
res ubicados en la gran entrada de la embajada, 
pues esa entrada no es la de la familia. La comuni- 
cación entre locales de esta planta se hace por gale- 
rías que enfrentan dependencias de servicio. 

Fachada. — Muy simple y sin carácter. 


Proyecro N* 16. — Lema: «< FORUM ». 


Partido.—Pabellón aislado, desarrollado en tres 
plantas, dos entresuelos pequeños y una mansard 
de depósito. Garage en cuerpo separado. Proyecta 
terraplenamiento para cambio de nivel en jardines. 
Una entrada principal y una de servicio. 

Solución. —El partido adoptado de una sola en- 
trada a cuyo pequeño vestíbulo convergen los acce- 
sos de las tres secciones, lo lleva a ubicar la escale- 
ra principal, lateralmente en caja aparte, quitán- 
dole así toda monumentalidad al acceso de la emba- 
jada. Piso de salones con buena distribución y su- 
perficies muy equilibradas. En la planta de dormi- 
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torios, poca vinculación entre el dormitorio princi- 
pal y los otros destinados a la familia. Hay dos 
cuartos de baño con ventilación e iluminación por 
el techo. 


Fachada. — Bien tratada en su estilo, con más 
carácter de edificio público que de habitación. 


Proyecto N* 17. — Lema: «NE SUTOR ULTRA 
CREPIDAM ». 


Partido.—Pabellón aislado desarrollado en tres 
plantas y una mansard decorativa. Cuatro entra- 
das; garage y servicio en cuerpo separado. 

Solución. —Piso bajo con buena distribución; en 
primer piso falta un vestíbulo a la llegada de la es- 
calera en relación a la importancia dada a los sa- 
lones. En el desarrollo de los locales del segundo 
erupo, no se satisface el programa. 

Fachada.—Bien tratada, pero con movimientos 
de planos poco felices, por la introducción de terre- 
nos laterales y por la falta de ejes. En la mansard, 
la adopción de la torre le quita mérito. 


Proyecto N?* 18. — Lema: « TUCUMAN ». 


Partido.—Edificio apoyado sobre la medianera 
y sobre la línea de frente posterior, dejando muy 
poco jardín en los otros frentes y formando en 
cambio dos patios interiores cerrados. Desarrollado 
en tres plantas (la tercera parcial) con cuatro en- 
tradas. 

Solución. —La escalera principal resulta muy po- 
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co monumental con su armazón fuera de eje y em- 
plazada en un vestíbulo de solución poco feliz. 

En piso alto, falta un vestíbulo a la llegada de la 
escalera principal. 

Departamento del huesped, demasiado vinculado 
a los de habitación de la familia, y en cambio, és- 
tos demasiado separados del dormitorio principal. 

Fachada. — El cuerpo central muy recargado, 
dando en la fachada lateral la impresión de dos 
edificios distintos. La torre belvedere le quita ca- 
rácter. 


Proyecro N* 19. — Lema: «FLORIDA ». 


Partido.—Pabellón aislado, desarrollado en tres 
plantas y una eran cúpula; tiene cuatro entradas. 

Solución.—Las cuatro entradas no definen bien 
su destino. La entrada principal ubicada en el 
ángulo del edificio, ha originado una mala solución 
del vestíbulo de llegada al primer piso. Hay exce- 
so de locales para recepción al frente y un eran eo- 
medor en la parte opuesta muy retirado de la com- 
posición de los salones. 

Poca simplicidad constructiva. El tercer piso es- 
tá fuera de plomo con respecto a los interiores, ob- 
servándose además en el contrafrente, que ninguno 
de los pisos, concuerdan en sus muros exteriores de 
carga, ni tampoco con la fachada. 


Proyecto N* 20. — Lema: «MITRE ». 


Partido. — Pabellón aislado, desarrollado en dos 
plantas y un ático parcial. Tres entradas sobre 
un patio de honor en la fachada lateral. 

Solución.—El partido de las tres entradas $o- 
bre el patio de honor, parece a primera vista, 
muy interesante y así resulta en planta baja, pe- 
ro en piso noble da soluciones poco felices. Así 
por ejemplo la escalera principal llega en diree- 
ción opuesta a los salones; el comedor y el billar 
no tienen acceso independiente, debiendo pasarse 
por el salón de fiesta para llegar a ellos. Para eo- 
municar la recepción oficial, con la recepción y 
habitación del embajador, se debe atravesar el eo- 
medor privado. 

La Cancillería ubicada, por partes en dos pisos. 

Fachada. — Es muy superior a las plantas. 


. Proyecro N* 21. — Lemas « EFICACIA »>. 


El carácter de su arquitectura no es indicado 
para un edificio de embajada, ni por-su fachada 
ni por el desarrollo de plantas, las que presentan 
dificultades constructivas no señaladas en las mis- 
mas (salones, piscina, ete.). 


Proyecto' N?* 22. — Lema: « TUPY ». 


Su deficiente presentación no permite juzearlo, 


Proyecto N?* 23. — Lema: « CORRIENTES ». 


Partido.-—Pabellón aislado, desarrollado en tres 
plantas, una pérgola en la azotea y una torre. Ga- 
rage en cuerpo separado. Entrada a la Embajada 
por la fachada principal y entradas a la cancillería 
y servicio sobre la fachada lateral, bajo una mis- 
ma galería. 
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Solución. — Plantas muy equilibradas y muy 
buenas. La entrada del servicio en la galería de 
acceso a la Cancillería, tiene ventajas en cuanto 
al control de la servidumbre, pero carece de super- 
ficie para desarrollarse comódamente. Ese mismo 
inconveniente se repite en los de dos pisos altos. 
Quizá se hubiera podido adoptar, con ventajas, la 
ubicación simétrica en el contrafrente. 

Los ascensores ubicados en el cuerpo de la esca- 
lera principal anulan el gran efecto buscado para 
el vestíbulo y le quitan monumentalidad a la mis- 
ma escalera. Hubiera sido muy fácil ubicarlos en- 
tre muros en la galería lateral. 

La cancillería tiene buena distribución, estando 
bien independizada del resto del edificio. En la 
planta de honor la distribución y ponderación de 
superficies es muy lógica e interesante; sus loggias 
y terrazas están bien ubicadas. 

El conjunto de todas las plantas es muy bueno, 


.de distribución simple a la par que monumental. 


Fachada. — Es de lamentar el estilo adoptado 
así como la inclusión de una torre que no encontra- 
mos motivo. La parte alta tiene carácter demasia- 
do festivo. En su conjunto, la fachada es muy 
inferior a las plantas. 


Proyecro N* 24. — Lema: «SALMA ». 


Partido. — Pabellón aislado dividido en tres 
cuerpos unidos por galerías, separando los tres gru- 
pos del programa, que desarrolla en subsuelo y dos 
pisos. 

Solución.—El partido adoptado lo obliga a dis- 
tribuir cada grupo en dos pisos, lo que presenta 
para cada sección inconvenientes. 

Composición de vestíbulos bien estudiada, eriti- 
cándose los pequeños patios y la agrupación de dor- 
mitorios. 

La de estudiar la distribución, en general, reve- 
la un buen proyectista, lo que hace lamentar aun 
más el partido adoptado, pues ello le ha impedido 
demostrar su condiciones. 

Fachada. — Bien estudiada, de estilo rico, aun- 
que aleo recargada. 


Proyecto N?* 25. — Lema: «LINCOLN »>. 


Partido. — Pabellón aislado, con tres entradas, 
ubicando la principal con pasaje de coches en la 


" ochava. 


Solución. — La entrada principal en el ángulo 
del edificio resulta pobre. El criterio general de la 
agrupación de locales es bueno, aun cuando los 
partidos parciales fallan. Así se nota desunión en- 
tre las dependencias de la cancillería; el salón de 
fiestas es pequeño en relación a la planta de honor, 
si bien se compensa con el vestíbulo. 

El partido de separar la recepción de la casa del 
embajador, del resto de sus habitaciones, ubicando 
tres salones en el contrafrente del segundo piso 
es poco lógico. 

La ubicación del garage debajo de la biblioteca 
es mala. 

Los dormitorios del tercer piso, aunque bien 
agrupados, se han proyectado en número excesivo 
(diez dormitorios y nueve baños), 

La distribución de la planta de honor es buena. 

Fachada. — De estilo clásico, pero de composi- 
ción pobre. 


F — == e = mamas 


| A 

il IN A] CoNcyrso 

Í ] . DN ANIE PRO/ECIOS mua | | 

! ll 14 EMBAJADA ZARGENTINA | 
| EN 


| | | Rio ne JANEIRO 


: Al y "ODO sos VNE N $ 


OEA) 
VIVAN 


= 33 fans 
A PASEA 


| E (2411119581 HSA 


FarcHana LATERAL, 


CoNevrso 14 
»e ANTE PROYECTOS mura | N 
1A EMBAJADA /ARGENTÍNA 
EN bs 


RjO De JANEIRO 


pe de 
” 


41 “TOGO pos VNE, 


CorTkÉ Lonsgifvomiat, 


Lema: “Todo Nos Une“ 


Tercer Premio 
Arquitecto: 
Adolfo Morales de los Ríos (hijo) 


239 Revista de “Arquitectura, 


Rio or JANEIRO 


4 Tono jus VNZ Ñ 
¡ts a 


Arquitecto: 
Adolfo Morales de los Ríos (hijo) 


Lema: “Todo Nos Une" 


Tercer Premio 


dos da 


pus - 
yr Gas Dr E 


Revista de “Arquitectura, 240 


Lema: “Arcbhitecto Boticelli” 


Cuarto Premio 
Autor: Arquitecto, Lucio Costa 


Proyecro N* 26. — Lema: x<CRIOLO >. 


Partido. -— Pabellón en dos cuerpos, uno apo- 
yado sobre medianera y ocupando frentes principal 
y parte del lateral, unidos en curva, y el otro pa- 
bellón aislado sobre calle posterior. El proerama 
se desarrolla en cuatro plantas. 

Solución.-—Lia cancillería ubicada en edificio se- 
parado presenta graves inconvenientes para el 
buen servicio. 

La recepción de la Embajada ha sido desarrolla- 
da en dos pisos, ocupando uno con el eran salón, 
el comedor de banquetes y el vestíbulo quedando 
el resto aislado en segundo piso. 

En tercer piso hay excesivo número de dormito- 
rios (siete secundarios, cuando solo se piden cua- 
tro o cinco). 

La amplitud con que se ha desarrollado el pro- 
grama y la forma dada al edificio, producen en 
conjunto la impresión de un hotel más que de una 
embajada. 

Fachada. — Está bien interpretada, pero le fal- 
ta carácter. 


Proyecto N* 27. — Lema: «MEMPHIS >. 


Partido.-—Pabellón aislado, desarrollado en cua- 
tro plantas, con tres entradas principales y una 
secundaria. 

Solución. — La entrada lateral a la cancillería 
resulta inútil como independencia, pues el públi- 
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co debe eruzar todo el vestíbulo de honor y llegar 
hasta la entrada principal. 

El vestíbulo, tratado en tres pisos de altura, no 
tiene carácter; le quita superficie de comunicación 
en el piso de salones de recepción, a los que se lle- 
ea por galerías, y hace finalmente, que en tercer 
piso, los dormitorios den sobre la gnulería alta de 
ese mismo vestíbulo, el que así no resulta en defini- 
tiva ni de recepción ni privado. 

El salón de fiestas es demasiado importante, en 
dimensiones y en altura, así como toda la recep- 
ción, tanto la oficial como la de familia, que tienen 
una cantidad de salones que no es lógica. 

En la planta de dormitorios se observa también 
un desarrollo exagerado del programa (siete dor- 
mitorios y uno de huespedes, con seis baños, sali- 
ta, ete.). 

Hubiera podido quizá solucionarse el proerama 
con un piso menos. 

En el piso de habitación hay erandes terrazas, 
y en cambio no hay ninguna en el piso de recep- 
ción. 

Fachada. — Más interesante que el partido de 
las plantas. Quizá con la supresión del último piso, 
también la fachada hubiera ganado. 


“Proceso de eliminación 


Verificado el estudio general de los proyectos, y 
analizados sus respectivos méritos y característi- 
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cas, en base a las consideraciones anteriores, el Ju- 
rado resuelve: 


a) En una primera eliminación considera que 
no satisfacen debidamente las condiciones exigidas 
en el programa, ya sea por su carácter, ya por su 
distribución, por su presentación, o por su excesi- 
vo desarrollo, es decir, por sus condiciones de con- 
junto, los siguientes trabajos, que se indican tam- 
bién por el orden de su presentación : 


Proyecto N* 5 — Lema: « L'arte rinnova i popoli 
e ne nivella la vita ». 
>» » 9— >» <ElSol». 
> » 11 — >»  <Comary». 
> » 15— »  <Moreno ». 
> » 19— »  <Florida ». 
> » 21= »  <Eficacia». 
> » 22= >»  <«Tupy». 
> » 26— »  <«Criolo». 
b) Que verificado el estudio comparativo de los 


diez y nueve (19) trabajos restantes y analizados 
sus méritos y condiciones desde el punto de vista 
téenico y artístico, se destacan como superiores los 
nueve siguientes, que se indican también, por el or- 
den de su presentación : 


Proyecto N* 6 — Lema: « Lear ». 
» » 10 — > <« Todo nos une ». 
» » 12 — »  «<Jeca Tatu Junior >. 
> » 13 — »  <Architecto Boticelli ». 
> » 14 — » «General Roca ». 
> » 16 — » «Forum». 
> » 23 — » «Corrientes ». 
>» » 25 — »  <Lincoln ». 
> » 27 — » «Memphis »>. 
c) Que siendo una condición básica del progra- 


ma que el costo del edificio proyectado no exceda 
del límite fijado, $ 400.000 oro areentino, como se 
puede verificar, la extensión del costo probable de 
cada uno de ellos, calculado sobre la base de los si- 
guientes precios unitarios, haciendo la conversión 
de la moneda a reis, al valor del día, es de: 
Subsuelos y habitaciones de servicio ... 
Grandes salones y recepción oficial 
Habitación del Embajador 


300$000 el mt.2 
1000$000 >» >» 
500$000 » >» 


Se ha tenido en cuenta, además, las caracterís- 
ticas particulares de cada proyecto, para aplicar 
sus precios u otros intermedios, para casos especia- 
les de salones de gran altura (dos pisos), mansat- 
das, torres, etc., de modo a equilibrar el eriterio 
de la estimación del costo. 

Además, se ha tenido en cuenta también que con 
la suma fijada ($ 400.000 oro) debe costearse no 
sólo el valor del edificio propiamente dicho, sino 
obras accesorias, como las de verjado, medianeras, 
arreglo de jardines, provisión de agua y desagiie 
para los mismos, así como también la instalación 
de luz, lo que nos lleva a la siguiente conclusión : 


:400.000$000 
200.000$000 


Suma total prevista ($ 400.000 oro) 
Costo de obras accesorias 


Suma disponible para el edificio :200.000$000 


Efectuada la estimación de costo se obtuvieron 


los siguientes resultados : 
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Proyecto N* 6 — Lema « Lear» .......... 1:723.024$000 
> » 10— >» <Todo nos une».. 2:692.800$000 
» » 12 >» <Jeca Tatu Junior» 1:321.300$000 
> » 13 >» <Architecto Boti- 

E A 1:554.910$000 
> » lí— >» <General Roca» . 2:346.066$000 
> » 16—= >» <«Forum> ........ 3:043.000$000 
> » 23 » <Corrientes» ..... 2:669.605$000 
> » 2— » <Lincoln» ....... 1:959.646$000 
> » 27— >» <Memphis>» ...... 3:237 .485$000 


De los datos consienados resulta, pues, que los 
nueve trabajos están, con respecto al costo, dentro 
del límite fijado, porque el pequeño exceso que re- 
sulta para el proyecto « Memphis >» encuadra den- 
tro del mareen de tolerancia admisible en un cáleu- 
lo elobal. 

d) Que con todos los elementos de juicio de que 
deja constancia en los puntos anteriores, el Jurado 
resuelve, en una nueva eliminación, descontar de 
los nueve trabajos citados en detalles en el punto 
db) a los tres siguientes : 


Proyecto N* 6 — Lema: « Lear ». 
» »l14— >» <« General Roca » 
> »2D=— » < Lincoln ». 


Al primero (lema « Lear») porque además de 
las consideraciones detalladas en el estudio general, 
tiene el partido de ubicar el vestíbulo en simples 
calerías sobre la fachada principal. 

Al segundo (lema «General Roca») porque den- 
tro del criterio establecido en el estudio general, se 
encuentran defectuosas las soluciones de acceso al 
salón de fiestas, de la importancia de éste y la ubi- 
cación dada a la Cancillería. 

Al tercero (lema « Lincoln >») porque además de 
las consideraciones hechas en el estudio general, se 
nota falta de armonía en la ponderación de super- 
ficies de las diferentes plantas y por la pobreza de 
la fachada. 

e) Que en este estado del asunto, el Jurado ha 
llegado a establecer las características que mejor 
responden a las ideas básicas establecidas en el pro- 
erama y que a su juicio son, en términos generales, 
las siguientes : 

1. — Que el programa debe ser desarrollado en 
pabellón aislado, siendo ventajoso, además, ubicar 
el garage y dependencias de servicio en un pabellón 
separado. 

2.* — Que el programa propuesto puede ser per- 
fectamente desarrollado en dos o tres pisos, sin 
necesidad de cubrir todo el terreno, debiendo guat- 
dar libre eran superficie para jardines, por trazo- 
nes de clima, de recepción y para dar más carás- 
ter al edificio. 

3. — Que las mejores soluciones de planta indi- 
can que la cancillería debe tener ubicación inde- 
pendiente para la calle lateral (Tucumán) o para 
la posterior (Senador Vergueiro). 

4. — (Que los erandes salones de recepción deben 
ubicarse con frente al mar, y con amplias terrazas 
o loggias. 

5. — Que los dormitorios principales deben ubi- 
carse al este o bien al sudeste. 

- 6.2. —Que los vestuarios deben ser tratados con 
eran importancia, por su ubicación y por sus di- 
mensiones y accesos, lo que ningún proyectista ha 
tenido en cuenta. 

7. — Que en el piso de recepción es indispensa- 
ble un toilet de señoras. 


NO MO DEMANDA cs 
CONDMESO 
NFINITE Erro 
DL AMLO 


PE acemCrO -20TE LL 


poh En pa a, AS a 
Talpcosta aso 


Primer piso alto 


Lema: “Architecto Boticelli 


Cuarto Premio 
Arquitecto: Lucio Costa 


8.1 — Que tratándose de un edificio para emba- 
jada, con residencia para la familia del embajador, 
debe buscarse la solución que mejor armonice los 
servicios dependientes de comedores en los casos de 
erandes recepciones, con los que exige el servicio 
diario de la familia. 

9. — Que el carácter exterior del edificio debe 
ser el de un palacio, con más aspecto de residencia 
señorial que de edificio público. 

f) Que establecidas las conclusiones anteriores 
respecto a crítica general, eliminaciones, cálculo de 
costo y criterio general del mejor partido, y consi- 
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derando que de una nueva comparación entre los 
seis trabajos restantes, resulta : 

Que el proyecto N” 10, lema « Todo nos une », 
con fachada tratada como de palacio residencial y 
con plantas interesantes, tiene, sin embargo, las fa- 
llas de la ubicación y el partido adoptado para el 
vestíbulo del piso noble. 

Que el proyecto N* 12, lema «Jeca Tatu Junior», 
con una buena fachada, de carácter muy indicado, 
y con plantas muy interesantes, ha sido desarro- 
lado con superficies reducidas en varios locales. 

Que el proyecto N* 13, lema « Architecto Botice- 
11i », con muy buena planta, simple y lógica, aun- 
que no tan buena como la del proyecto « Corrien- 
tes », en cambio su fachada, bien tratada en estilo 
renacimiento florentino, es menos interesante y 
apropiada que la correspondiente al proyecto lema 
«Jeca Tatu Junior ». 

Que el proyecto N” 16, lema « Forum », con bue- 
nas plantas, salvo el partido adoptado para la ubi- 
cación y desarrollo de la eran escalera principal, y 
cuya fachada, bien tratada, tiene más aspecto de 
edificio público que de residencia. 

Que el proyecto N* 23, lema « Corrientes », pre- 
senta las mejores plantas, pero en cambio su facha- 
da no tiene carácter apropiado y resulta inferior 
a la del proyecto <« Jeca Tatu Junior ». 

Que el proyecto N* 27, lema « Memphis », te- 
niendo una fachada interesante, ha sido desarrolla- 
do con eran exceso de superficie en sus diferentes 
plantas. 

Por tanto el Jurado llega a la conclusión: Que 
estos seis trabajos presentan soluciones parciales 
muy interesantes, ya como fachadas, ya como plan- 
tas, pero sin que ninguno de ellos, apreciado en su 
conjunto, llegue a predominar en forma absoluta 
sobre los demás, pudiendo, sin embargo, establecer- 
se entre ellos una gradación de acuerdo a sus pro- 
pios méritos. 

De acuerdo con lo expuesto el Jurado dicta el 
siguiente 


Fallo 


Que haciendo uso de la facultad que le otorga 
el artículo 13 de las bases para el concurso de ante- 
proyectos para la Embajada de la República Ar- 
sentina en Río de Janeiro; de acuerdo con las con- 
elusiones a que llega en la apreciación definitiva 
de los trabajos presentados, y con el propósito de 
distribuir los premios en la forma más equitativa, 
contemplando al mismo tiempo los méritos de cada 
trabajo, resuelve: 

1. — Dividir el monto total de $ 18.000 ell. asio- 
nado para premios en el artículo 12 de las bases, 
en la siguiente forma: 


Un primer premio, de.... $ 6.000.— 

» segundo >» ».... » 4.500.— 

» tercer > ».... » 2.500.— 

» cuarto > ».... » 2.000.— 
Dos quintos premios de.... » 1.500.— celu. 


2.2 — Adjudicar esos premios a los siguientes tra- 
bajos : 

Primer premio, al proyecto lema: «Jeca Tatu Ju- 
nior ». 

Segundo premio, al proyecto lema: «Corrientes». 

Tercer premio, al proyecto lema : «Todo nos une». 
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Lema: Architecto Boticelli 


Cuarto Premio 
Arquitecto: Lucio Costa 
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- DIO TAMMENTO IREO — 


Piso bajo Segundo piso alto 
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Lema: “Forum” 


Quinto Premio 
Autor: Ingeniero, V. Corsino 
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Lema: “Memphis” 


Quinto Premio 
Autor: Arquitecto, Ingeniero 
José Amaral Neddermeyer 


Cuarto premio, al proyecto lema: «Architecto Bo- 
ticelli >. 

Un quinto premio a cada uno de los proyectos 
que llevan los lemas « Forum >» y < Memphis », res- 
pectivamente. 

3." — Que abiertos los sobres que los concurrentes 
depositaron de acuerdo con el artículo 3% de las ba- 
ses, resultaron corresponder a los siguientes autores : 
12— Lema: «<Jeca Tatu Junior >, del Arq. Lucio Costa. 


2 » <« Corrientes », del Arq. Arquímedes Memoria. 

3— >» «Todo nos une », del Arq. Adolfo Morales de 
los Ríos (hijo). 

£b=— » « Architecto Botieelli », del Arq. Lucio Costa. 

NI >» <« Forum >», del Ing. V. Corsino. 
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52 — Lema: <« Memphis », del Arq. José Amaral Nedder- 
meyer. 

4. — (Que de acuerdo con el artículo 16 de las 
bases, el Jurado ha verificado que los profesionales, 
autores de esos proyectos premiados, tienen el títu- 
lo profesional exigido. 

Dado en la ciudad de Río de Janeiro, a los ca- 
torce días del mes de abril de mil novecientos vein- 
tiocho. 


(Firmado): S. Ghigliazza — Raúl E. Pitte 


— Antonio Mora y Araujo. 
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Lema: “Memphis” Primer piso alto 
Quinto Premio 

Autor: Arquitecto Ingeniero 

José Amaral Neddermeyer 
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Quinto Premio 
Autor: Arquitecto, Ingeniero 
José Amaral Neddermeyer 
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“Petit Hotel” 
Avda. José M. Moreno N.” 63 
Propiedad del señor Castor García Yañez 


Arquitecto: Arnoldo Albertolli 
(S. C: de A.) 
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ALTO RO VES 


“Detit Hotel” 


Arquitecto: Arnoldo Albertolli 
(S. C. de A.) 
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No describiré las plantas; sólo haré obser- 
var lo siguiente: 


a) Al proyectar me he preocupado de que 
todos los locales principales que no dieran 
directamente a la calle tuvieran vista al 
jardín; 

b) El comedor diario, en su frente oeste, 
ha sido protegido por una amplia loggia, la 
que al propio tiempo que proyecta sobre 
aquél una discreta sombra, procura un lugar 
de tranquilo descanso, con buena perspecti- 
va sobre el jardín; 

ce) El terreno, que forma martillo, ha si- 
do adquirido por el propietario después de 
levantado .el rústico de la construcción, con 
el objeto de obtener un jardín más amplio 
y además una cancha para reereo de los ni- 
ños de la casa. Esta circunstancia me dió 
oportunidad para proyectar la pérgola que 
los separa y que ilustran los planos y foto- 
grafías. 

Mayo de 1928, 


Azorra 


Tarorooaa y 


“Detit Hotel” Frente postetior 


Arquitecto: Arnoldo Albertolli 
(S. C. de A.) 
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Vista interior de la entrada 


Hall de acceso y escalera 


“Detit Hotel” 


Arquitecto: Arnoldo Albertolli 
(S. C. de A.) 
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Escritorio 


Hall del piso principal 


“Detit Hotel” 


Arquitecto: Arnoldo Albertolli 
(S. C. de A.) 
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Salón y sala de música 


Vistas del comedor 


“Detit Hotel" 


Arquitecto: Arnoldo Albertolli 
(S.-C. de A.) 
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Vista del comedor 
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Vista del vitraux del Jardín de invierno 
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(S. C. de A.) 
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“Petit Hotel” 
Arquitecto: Arnoldo Albertolli 
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Vista del baño principal 
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Detalle del baño princiral y Vitraux 


“Petit Hotel” 


Arquitect»: Arnoldo Albertolli 
(S. C. de A,) 
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Vista del jardín, garage y pérsola 


AS 
+ 
2 
4 
dE e 
7 13 
ee PES 
” z 
a La 
A E 
E ! . 
> 
3 
-, e 
a 
á 


Dd 


Detalle de la pérgola 
“Petit Hotel" 


Arquitecto: Arnoldo Albertolli 
(S. C. de A.) 
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«ss. HOBINIÓON. Abad 
corte es la resul- 


Cálevlos dé) alóvnasr extrvetv 
la derecha O 1z- pAaS, reglas prácticas Y aplica: 


tante de las fuer- 
zas que actúan a 


quierda, con sig- ciones, Se 


no cambiado (fi- 
gura 18). 


Zas situadas a la 
izquierda de la 
sección XX el sen- 
tido es para arri, 
ha (fig. 19), y tiende a levantar la viga ha- 
cia arriba, esto es, a sacarla de sus apoyos, 
pero como esto no debe producirse por estar 
el sistema en equilibrio, el esfuerzo de corte 
derecho, en la sección XX debe ser hacia aba- 


Ra. Xx Per 


Le? Ef de cort BBauierdo 


Es | > u  Aerecho 


Fig. 19 
jo, como así resulta. Este estado de equili- 
brio es el de las fuerzas exteriores, que po- 
demos llamar equilibrio estático. 

En el interior de la viga se originan, debi. 
do a las fuerzas exteriores, esfuerzos que se 
oponen a éste, los que dan motivos a una nue- 
va condición de equilibrio que llamaremos 
elástica, esto es: 


Fe = Fi 


Fuerza exterior = fuerza interior. 


Por el prof, de la Escve: 
a ca Te la de Aravilecivra” 2 oc al esfuerzo es- 
Ing; Bartolomé Ferro “estero o 


(Continuación) 


Las fuerzas ex- 
teriores, para 
nuestro caso, es el 
esfuerzo de corte, 
y la fuerza inte- 
rior es la resisten- 
cia que opone el 
material al corte. 

Si llamamos con 


€ A 


pecífico o esfuer- | 
zo por centímetro | 
cuadrado capaz | 
de resistir el material con seguridad, y con 
Su la sección útil, tendremos que la ecuación 
anterior se puede escribir: 


1) | Ec = po X Su 


Momento flector es el momento del esfuer- 
zo de corte, o lo que es lo mismo, es el mo- 
mento de las fuerzas que actúan a la izquier- 
da o a la derecha con sieno cambiado (figu- | 

1 20). | 

Para nuestro ejemplo, el momento de las 
fuerzas de la izquierda, con respecto a la 


Fa 


Fig. 20 


sección ficticia, tiende a levantar la viga, eo- 
mo indica la figura 21, girando alrededor de 


Fig. 21 


B; como esto no debe suceder, el momento de 
las fuerzas de la derecha se oponen, es de- 
cir, que dicho momento debe ser igual al mo- 
mento de la izquierda y de signo cambiado. 
Esta condición la podemos escribir así: 


Miz = Md. 6 Miz 


Md. = 0, 
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o lo que es lo mismo, dicho en palabras: « La 
suma de los momentos exteriores con respee- 
to a cualquier punto de la viga debe ser cero». 

Observando la figura vemos que, por efec- 
to del Miz o Md, o simultáncamente los dos, 
se originan en la parte inferior de la viga es- 
fuerzas de tracción que tienden a abrirla (fi- 
gura 20). 

Si hacemos en la viga una sección XX y co- 
locamos en E una articulación, fijando la par- 
te izquierda de la viga como indica la figure: 


Me 


Fig. 22 
22, tendremos que el momento Miz ó Me tien- 
de a hacer girar el trozo izquierdo de viga 
en el sentido de las agujas de un reloj, pero 
interiormente a la viga se produce un momen- 
to originado por los esfuerzos que opone el 
material al giro. En esta forma se origina 
un nuevo estado de equilibrio, que llamare- 
mos elástico, y que lo escribimos: 


2) [ae = Mi | 


lo que expresado en palabras nos dice que 
el momento exterior debe ser igual al momen- 
to interior. 

Las fórmulas 1) y 2) son las que usaremos 
en el método de cáleulo de vigas de hormigón 
armado que desarrollaremos en este trabajo. 

VIGAS DE UN soLO TRAMO. — Después de las 
consideraciones generales que se han hecho 
sobre vigas de hormigón armado, vamos aho- 
ra a estudiar cada uno de los tipos de vigas 
que se presentan en la práctica. Estas son, 
como se dijo, rectangulares anchas, rectangu- 
lares altas, T y L. 

Se denominan vigas rectangulares anchas 


/osa 


e 


Figura 1 
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aquellas en que predomina el ancho sobre la 
altura, y se adoptan generalmente en aque- 
llos lugares que, por razones arquitectónicas 
o constructivas no deban ser vistas. 


Figura 2 


181 método de cálculo es el mismo para am- 
bos casos, esto es, rectangulares altas y rec- 
tangulares anchas. 

Cuando estas vigas deben soportar tabi- 
ques o losas se fija el ancho B con el siguien" 
te criterio: 


Figura 3 


Haremos, para simplificar, la hipótesis de 
que el hormigón se rompe más o menos bajo 
un ángulo de 45, 

Por. los puntos a y Ll trazamos rectas a 45" 
hasta cortar en c y d la cara inferior de la 
viga. El segmento c-d nos fija el ancho B de 
la viga. 

Analíticamente tiene por valor: 

B=2h-YWe 


en la cual h es la altura de la viga y e el es- 
pesor del muro. 


Ejemplo. — Sea h = 20 em. y e =10 em,, 
el valor de 5 resulta: 
B=-2 X 20 + 10 = 50 em. 
? 
OmyYrC 
(Continuará). 


ACUSTICA ARQUITECTONICA 


PARTE SEGUNDA 
RUIDOS EN FABRICAS Y OFICINAS 


“Por Emmanuel Hahn 


Socio de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos 


Traducción del Arquitecto: 


Luis “Newbery Thomas 
(S. C. de A.) 


Y x un artículo anterior explicamos la mane- 
ra de mejorar las condiciones de acústica 
de recintos destinados a la audición. Ahora 
nos ocuparemos de otra rama de este es- 

tudio: absorción, de ruidos, tendiente al mejora- 
miento de las condiciones de trabajo en fábricas 
y oficinas. 

El profesor Donald Laird, de la Universidad de 
Colgate, hizo últimamente interesantes estudios 
sobre este tema, de los cuales se ocuparon no sólo 
las revistas téenicas, sino también los diarios. Se- 
gún un artículo publicado el 24 de Septiembre 1927 
en el «American Weekly» de Buenos Aires, el pro- 
fesor Laird informa que en un cuarto silencioso 
una dactilóerafa: desgasta un 5% menos de su 
energía, un empleado común un 25% y un jefe 
un 30 %. 

Llama la atención un detalle: no se nota dife- 
rencia en lo que a exáctitud se refiere, el trabajo 
resulta lo mismo en un local silencioso que en uno 
donde hay ruido pero este último es a costa de 
enormes deseastes de energía, 


Los estudios del profesor Laird confirman lo 
que de tiempo atrás afirmaban arquitectos e inge- 
nieros progresistas: que hay que planear oficinas 
con condiciones para el silencio. Pero aun con los 
mejores planos hay ruidos que se originan en la 
oficina misma, y otros que llegan, producidos fue- 
ra de ella por tranvías o trenes, y que hay que 
tener en cuenta. Todos vienen a aumentar el vo- 
lumen de ruido del recinto, molestando a sus oeu- 
pantes, 

El problema de las oficinas presenta un aspecto 
muy distinto del de los recintos para la audición. 
En este último deseamos conservar una parte del 
sonido, en la oficina queremos absorberlo todo, con 
excepción de las voces sobre cortas distancias. 

Es sólo necesario que la voz del jefe vaya de un 
lado al otro del escritorio para que la oiga su dac- 
tilógrafa, no tiene porqué llevar a los rincones más 
apartados de la oficina, en realidad no debiera ser 
oída por otros. 

Cuando se origina un sonido en una oficina éste 
se traslada hasta que es absorbido o reflejado. Si 
es reflejado vuelve a trasladarse hasta ser absor- 
bido o reflejado nuevamente. Es decir, que cada 
vez que el sonido choca contra una pared, cielo ra- 
so, ete. un 97 % de él será reflejado, aumentando 
así en esta cantidad el volumen del ruido existen- 
te en el recinto. A medida que los sonidos son ab- 
sorbidos, los reemplazan nuevos del mismo origen: 
máquinas de eseribir, calcular, ete, 
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Si en cambio forramos las paredes y cielos rasos, 
o estos últimos solamente, una mayor cantidad del 
sonido será absorbido desde el principio y el resto 
puede que quede bajo el alcance de percepción del 
oído. También los ruidos que vienen del exterior en 
vez de reflejarse serán absorbidos o disminuidos. 

Las fórmulas usuales para los locales destinados 
a la audición no son aplicables en estos casos; una 
oficina necesita mayor absorción, comparativamen- 
te, que los primeros. Si se desea explicar esto en 
términos de períodos de resonancia, se puede decir 
que en general, para oficinas de tamaño corriente, 
es de recomendarse mucho, que éstas tengan un pe- 
ríodo inferior a un segundo. 

El primer punto que debe tomarse en considera- 
ción es el de las superficies susceptibles de ser cu- 
biertas. En oficinas donde el área del cielo raso no 
sea lo suficiente extensa, es necesario cubrir tam- 
bién la parte superior de las paredes con material 
absorbente. Conocida la superficie, el seeundo 
punto a estudiarse es el referente a la elección del 
material capaz de producir la cantidad de absor- 
ción buscada. 

Cuando se busca la disminución del sonido en una 
oficina se evidencian muchos factores que no se no- 
tan en locales destinados a la audición. La forma 
de la oficina es a menudo tal, que los sonidos son 
reflejados en todas direcciones. Los muebles de 
eseritorio complican el problema. Los ruidos pro- 
ducidos en la oficina misma son claros y con fre- 
cuencia de un diapasón que no permite su absor- 
ción por ciertos materiales. Finalmente el número 
de personas que en ella se encuentran es reducido, 
en proporción. 

Otro punto que no debe descuidarse és el de la 
buena iluminación de la oficina, factor importante 
también para la obtención de eficacia en el trabajo. 
No deberá pues usarse absorbente de sonido que 
además lo sea de luz, la retracción de ésta también 
deberá considerarse cuidadosamente. 

La limpieza es otro factor de no menos importan- 
cia para la eficiencia del trabajo. Las superficies 
que no pueden mantenerse limpias son una ame- 
naza constante para la salud de los que trabajan en 
la oficina. Aquellos materiales que requieren ser 
cubiertos de tela u otra cosa, aunque se usan exten- 
samente a causa de su bajo costo de instalación, 
ahora empiezan a tener menos partidarios debido 
a los gastos que ocasiona su mantenimiento y fre- 
cuente cambio de la tela o cobertura, que de no ha- 
cerlo, pronto queda sucia y poco salubre. 

En una oficina o fábrica es un error reconocido 
el considerar, con exclusión de otros factores, el 
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primer costo. El hombre de negocios moderno tic- 
ne en cuenta, al edificar su fábrica, que tendrá por 
delante varios años para amortizarla. Hacz colocar 
pisos que aunque cuesten más al instalarlos, resul- 
tan más baratos a la larea debido a la ausencia do 
reparaciones, menor mantenimiento y más lento de- 
terioro, El mismo principio debe aplicarse on lo 
referente a la amortiguación del ruido en fábricas 
y oficinas, pues un bajo eosto al principio puede 
sienificar más depreciación y gastos por compostu- 
ras y reemplazos anualmente. 

Los ruidos en las fábricas han sido considerados 
siempre como un mal necesario. Es proverbial la 
sordera de los remachadores de calderas. El zum- 
bido de las máquinas de las fábricas se toma como 
exponente de la prosperidad de sus dueños. 

Pero las experiencias modernas han demostrado 
que el ruido es un gasto. Si un buen mecánico que 
ganá alto sueldo gasta el 20 o 30 % de su energía 
en vencer el obstáculo que el ruido sienifica, podrá 
rendir tanto más si se suprimiera este impedimento. 
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Oficinas: Cía. General de Seguros de Vida “Connecticut” 
Hartford, Connecticut. - Acousti- Celotex, tipo B. 
Arg.: James Campbell Rogers. ! 


Se considera que es imposible mejorar los loca- 


les de imprenta; sin embargo cuando se planeó el 
nuevo edificio para el «Journal» de Milwaukee, 
Wisconsin, EE. UU., los propietarios dispusieron 
que se colocara en el cielo raso un material altamen- 
te eficiente por sus calidades de absorción del soni- 
do. El resultado fué tan bueno que se pueden usar 
lcs teléfonos dentro del cuarto de máquinas, aun 
cuando éstas están en plena marcha. Otra instala- 
ción semejante se hizo en sitio tan apartado del pri- 
mero como lo es Melbourne, Australia. 4 

Muchos bancos en cuyas salas de control de cáleu- 
los. baterías de máquinas de sumar originan ruidos 
semejantes al repiqueteo de distantes ametrallado- 
ras, han apreciado desde hace tiempo las ventajas 
que sienifica la amortiguación del ruido. En E. E. 


U. U. casi todos los bancos importantes han tomado. 


medidas para asegurar quietud en sus salas de con- 
trol de cálculos. 

El asunto de la debida iluminación de los edifi- 
cios escolares ha sido durante muchos años materia 
de intensa preocupación; pero tan solo en una épo- 


Oficina de Administración, Parke-Davis do Cía., 
Detroit, Michigan - Acousti- Celotex, tipo C. 
Arqs. Smith, Hinchmann $ Grylls. 
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ca relativamente moderna han recibido las condi- 
ciones de audición la atención que merecen. La ma- 
la condición acústica en las aulas no solamente ago- 
ta la energía del educando, agotamiento que puede 
ser medido en términos de malas marcas, falta de 
interés y ausencia de valor real, sino que el efecto 
sobre el maestro también es marcado. 

Debido a esto, la tendencia moderna ha sido la de 
edificar escuelas prestando atenciones a las propie- 
dades acústicas, no solamente en las Universidades 
y escuelas secundarias sino también en los erados 
primarios, a fin de que la energía y el interés del 
niño puedan ser debidamente conservados y lleva- 
dos a su conclusión lógica. 

En ninguna parte es más necesario el silencio, 
que en un hospital; sin embargo permitimos que 
nuestros hospitales sean ubicados en sitios donde 
los ruidos externos no dejan de afectar a los pa- 
cientes. Sin la ubicación central, empero, el valor 
del hospital es disminuido. 

Las dos alternativas de-esta dificultad se resuel- 
ven mediante el tratamiento acústico de las salas y 
corredores de los hospitales. Hasta los pabellones 
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Banco Nacional “Chapin”, Springfield, Massachusetts. 
Acousti - Celotex, tipo BB y B. Arqs.: Mowbrey y Uffinger. 


de maternidad pueden mantenerse silenciosos me- 
diante un tratamiento adecuado, dando a los pa- 
cientes de todas las edades la ventaja de un perfee- 
to silencio, a fin de promover su convalecencia. 
Aleunos arquitectos confunden la prevención de 
la propagación del ruido con su absorción. Una 
cosa es disminuirlo en el cuarto donde éste se origi- 
na y otra es impedir su paso a la pieza contigua. Un 
ejemplo típico de la provención de transmisión de 
sonido es el de las casillas de teléfonos, que son ca- 
jas aisladas dentro de locales donde hay ruido y 
otro ejemplo de absorción, es que adentro mismo de 
la casilla a veces deben tomarse medidas para amor- 
tiguar la resonancia que produce la voz de la per- 
sona que la usa, debido a su pequeña capacidad. 
Ultimamente ha sureido una nueva necesidad de 
control del sonido: los (cuartos de emisión de las 
estaciones de « broadeastine ». En los E. E. U. U., 
estos cuartos deben tener un determinado período 
de resonancia antes que se les permita funcionar, 
para que así sus transmisiones resulten claras y no 
tengan interferencia con las de otras estaciones. La 
fórmula de Sabine se usa para obtener períodos de 


Ponca City Hospital-Poca City, Oklahoma. - Acousti-Celotex, 


tipo B. en los corredores, pasillos y salas de Maternidad. 
. _Arqs, Schmidt, Garden 4 Martin. 


resonancia adecuados en cada caso y se combina con 
la de Watson para establecer el « standard » al cual 
debe conformarse la estación. En eeneral puede de- 
cirse que ningún cuarto de emisión debe tener un 
período mayor de un segundo. 

No tienen límite las posibilidades de mejoramien- 
to del control de ruidos en establecimientos comer- 


ciales. Veremos, sin duda, en el próximo decenio, 
aumentar de modo considerable la importancia que 
darán arquitectos e ingenieros a la aplicación de: 
materiales tendientes a la absorción del sonido, no 
sólo en locales destinados a audiciones, sino tam- 
bién en toda clase de edificios, inclusive las casas 
particulares. 
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Universidad del Estado de Louisiana, Baton Rouge. 
Acousti - Celotex, tipo B. Arqs. Wogan y Bernard. 
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Oficina de The Cambridge Electric Light Co. 
Cambridge, Mass. Acousti - Celotex, tipo B. 


ESCUELA DE ARQUITECTURA 
Tema: “UN RETABLO” 
PRIMER CURSO DE ARQUITECTURA 


ALUMNO: HUGO M.ROSSO 
PROFESOR: RENE KARMAN 


El retablo se proyectará sobre un fondo de iglesia. Se limita en 14 m. el ancho total. 
Se hará a la escala 1/50 los dos cortes y la planta. 
El proyecto se entregará el 30 de Septiembre próximo. 


Buenos Aires, Agosto 1.2 de 1927 
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VNA JIOGGIA 


VISTA LATERAL, 


ESCUELA DE ARQUITECTURA 


Tema: “UNA LOGGIA” 


PRIMER CURSO DE ARQUITECTURA 


ALUMNO: FERNANDO A. VANNELLI 
PROFESOR: RENE KARMAN 


La Loggia objeto del programa se proyectará en un segundo piso sobre el saliente de un edificio 
Sólo se limita en 16 m., la fachada principal. Se hará: el frente principal y lateral el corte y la 
planta en la escala 1/50. El proyecto se entregará el 26 de Mayo próximo. 


Buenos Aires, Marzo 15 de 1927. 
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IYOAK 0: ODE 


(Extracto de las actas de la C. D.) 


14 sesión de la Comisión Directiva, de 


Abril 10 de 1928. 


Presidencia: Raúl G. Pasman 


Presentes: ' En Buenos Aires, a 10 de abril 
de le ad: OQ - 

ao Hegada) de 1928, siendo las 19 horas, se 

Pibernat reunió la Comisión Directiva de 


Lagunas 
Pasman 


la Sociedad Central de Arquitec- 


Galfrascoli : 
O tos, estando presentes los miem- 
Croce Mujica bros de la misma que al margen 
Ausentes c/aviso: Se mencionan por orden de lle- 
Fitte vada. Preside el Vicepresidente, 
Laass > a 

Arq. Pasman, por ausencia del 


titular, Arq. Fitte, que desempeña una misión ofi- 
cial en cl Brasil. 

Luass ha 
saber su imposibilidad de concurrir a esta 


La Secretaría comunica que cl Arq. 
hecho : 
reunión. 

Acta anterior. — Se leyó el acta de la sesión an- 
terior, que fué aprobada y firmada sin observación. 

Sellado de contratos. — Por moción del Arq. Ri- 
varola se resuelve pasar una nota al Centro Nacio- 
nal de Ingenieros y a la Asociación de Propicta- 
rios de Bienes Raíces invitándolos a presentarse, 
conjuntamente con la $. de A., insinuando la 
conveniencia de que la Administración de Impues- 
tos certifique en lis copias de contrato, que en el 
criginal se ha oblado el impuesto correspondiente, 
a fin de evitar los inconvenientes que representa 
la pérdida o destrucción de aquella que lleva los 
sellos. 

Concurso Musco de Bellas Artes. — Se pasa a 
tratar el asunto relativo al concurso del Museo de 
" Bellas Artes, leyéndose la nota del consocio arqui- 
tecto Gelly ( 'antilo, de fecha 5 del corriente. Se 


hace notar que la invitación para concurrir a esta 
reunión, hecha a los socios ¡pis Gelly Cantilo, 
Greslebín y Villalonea (R.), era en su carácter de 
tales y no fué en nineún momento una invitación 
a la Comisión Nacional de Bellas Artes. Se retira 
el Arq. Mendonea Paz. Se resuelve, finalmente, 
delegar en los señores Presidente, Vicepresidente y 
Vocales Calvo y Croce Mujica la representación de 
la D. para que en una visita presenten una nota 
haciendo notar les pedidos que se formulan de mo- 
dificación de las Bases y cambiar ideas sobre las 
mismas. 

Comisión de Arbitraje e Interpretación. — Que- 
da resuelto desienar Vocal de la Comisión de Arbi- 
traje e Interpretación al Arq. Carlos E. Géneau, 
en reemplazo del Arq. Coni Molina, que había re- 
nunciado anteriormente su cargo; desienándose asi- 
mismo, en igual carácter pero interinamente, al ar- 
quitecto Pasman, mientras dure la ausencia del ar- 
quitecto Christophersen, que se encuentra en Euro- 
pa. La Comisión de Arbitraje deberá elegir su pre- 
sidente interino, por la misma razón. 

Concurso Club Hípico Argentino. — Se leyó una 
nota del Club Hípico Argentino, de abril 1”, comu- 
nicando un llamado a coneurso y pidiendo la de- 
sienación de un socio de la $8. de que inte- 
ere el Jurado. Queda resuelto pedir copia de las 
bases para comprobar si se ajustan al Reglamento 
de Concursos. 

No habiendo 
Presidente 


más esuntos que tratar, el señor 
evantó la sesión a las 20,40 horas. 


Raún E. Frore 
Presidente 


Víctor RIVAROLA 
Secretario 


JORGE 


Freberico Laass 
Pro-Secretario 


eñor” “Arquitecto: 


Le encarecemos preste preferente atención 
a la carta que en breve tendremos el 
placer de remitirle. 


LA DIRECCION. 
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Piedra artificia | 
de belleza Te 
periniatiente y 


Mt IN 


la mayor parte de las naturales que se usan hoy en las c-nstruc.iones. Son más 
impermeables y más fuertes, y especialmente mas resistentes a los cambios de tempera'ura, 
que las mejores piedras de construccion, superando en todo a las que se usan comun- 
mente. Las piedras de Cemento Blanco Lafarge tienen además la ventaja de que no se 
enmohecen, conservando permanentemente su esplendor original. Este Cemento Genuino 
se mezcla perfectamente con la masa general de la piedra artificial. Para obtener las 
mas hermosas superficies, libres de grietas, 
insista en Cemento Blanco Lafarge. 


Suplicamos a los Arquitectos, Corstructores 

y Fabricantes de Fiedras Artificiales, soliciten 

nuestro folleto y publicaciones sobre las ventajas 
de este producto. 


Las Solicitudes de casas respetables qu: descen ser 
nuestios agen*es, las atenderemos con mucho gusto. 


Cuando se usa Cemento Blanco Lafarge en p'edras artificiales, éstas duran mucho más que 


Société Anonyme des Chaux et Ciments de Lafarge 
et du Teil 
NO-SE AGRIETA NO-SE MANCHA 30, C.urs Pierre-Puget, Marseille, France. 


Para obras urgentes e importantes úsese CIMENT FONDU LAFARGE. Endurece extra rápidamente. 
SD 1616 No se descompone con el agua del mar ni ea aguas sulfatadas. 
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ELEVADOR DE TIERRA 


Con puente prolonga- 
ble e inclinable. 


MIG 73ES económico y fácil de transportar. Puede colocarse fácilmente en el interior de los sótanos y emplearse 
hasta la línea de edificación, descargando directamente sobre el carro, sin ninguna molestia para los transeuntes. 
Por medio de un largo puente dividido en varias secciones, fácil para armar y desarmar, puede ser alargado o inclinado 
según lo exijan las excavaciones. 


ONSISTE en una torre de hierro que lleva una canaleta giratoria por donde va la tierra 
al carro y un puente de hierro sobre el que circulan, por medio de una cadena sin fin y 
rueditas, los cangilones que vuelcan la tierra a la canaleta citada. 


L funcionamiento se obtiene en la base por medio de un motor eléctrico 
o a nafta acoplado a una reducción correctamente terminada. 


Construído para una profundidad máxima de 7 metros en secciones de 2.20 metros, Capacidad de los 


cangilones: 4 Dmts.5 Producción 1 mt.3 cada 3 minutos - Altura del caballete: 3.50 mts. 
Fuerza necesaria: 3 a 5 H-P. 


TODA MAQUINA PARA CONSTRUCCION DE OBRAS: 


Moledoras + Mezcladoras a sin fin, ruedas Guinches colgantes. 


moledoras sobre roulements. A 
Grúas. 


Elevadores de Materiales a cadena. Transportadores de ladrillos sin peones. 


Montacargas -eléctricos desde 300 hasta Trituradoras de piedra, importadas “Moe- 
6000 Kg:rs. ller”” de fama mundial. 


Guinches para elevar tierra de los sótanos. Pescantes, plataformas, plumas, etc., etc. 


VISITE NUESTRA EXPOSICION PERMANENTE 


U.T.23 B.ORDEN,O584 
COOP.TELEF. 393,SUD 


Lc 


(Dime N MARI: CELO 


CARACTERISTICAS: 
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(SZACION DE 
INEMALE/S D 


(Estos precios son recopilados especialmente para nuestra revista y revisados cada mes. — A pedido de nuestros lectores 
indicaremos dónde puede ser adquirido cualquier material al precio que figure en la lista) 


ARENA $% BALDOSAS $ % 

Ñ S Francesas j Lira llar 125.— 
Oriental, en dársena, sobre carro .... mt.3 LA E ds 50 A E 112. — 
Td, entregada radio Callao y E. Ríos. > 8.50 > TO AR IA > 86.37 
Vizcaíno, en dársena, sobre carro ... > Di. — Nacionales de techo ........o.oooo... » 60.— 
Granza de granito, de 1 a 3 ctms. (pri- 

mer radio: Callao y E. Ríos) ...... > 15.— CALES 
Pedregullo, de 2 a 5 ctms. (id., id.).. > 14.50 Cal.déel AZÚL sia cri tom tó naa tonelada 33 .-- 
Adoquines, tipo municipal, sobre carro c/u. 0.22 Cal de Córdoba, de Malagueño ...... > 63.— 

Id. id., Cerrano s/vagón Córdoba (mí- 
ASFALTO Y BREA NU y AAA > 38.— 
Cal hidráulica viva, pulverizada .... > 48.— 
HIdrÓLuUgo,, ¡e PIMOS .esioneción ess tonelada 65.— Cal hidratada .......ooooommmor..o.o.. > 48, — 
Asfalto de Trinidad, en panes ...... > 70.— 
« Mastic» San Valentino ........... > 120.— CEMENTOS 
Brea del DOÁS coococacaro E O > 160.— Cemento extranjero aprobado ........ 180 kgs. 10.— 
Alquitrán de hulla, del país ........ > 220.— > blanco aprobado «Atlas» ... » >» 36.36 
Betún de asfalto, americano ........ > 180.— > > ital. «Admiración» .. >» >» 28.40 
> > Sin APrODAar mim... » » 17.04 
AZULEJOS, MAYOLICAS Y ACCESORIOS a amarillo (fulminante) ono 250 >» 20.45 
Estuco de frentes. Piedra reconstituí- 
Alemanes: LIXÍD css ar millor 127.27 da «Hidralib» ....ooomommmoo.m.... tonelada  120.— 

a AS BN 5 y 97 97 
E de a e 4 127.27 Artificiales nacionales «San Martín» (aprobados y en- 
es e rr cr SS Si Srta tregados), en bolsas de 50 kgs, neto: 

3) 9) ENTERA) sor > 9U.. 
Españoles, 20X20 á > 299 e Sobre carro, Pavón 1101, Avellaneda ....... $% 2.90 
¿sp: A 222.72 ia y ña 
Españoles, cerámicos, pintados ...... mt,2 23.— Equivalente a la barrica .toomoocommoo....» e 3.07 
Guarda himmes, relevo gris 15515 m/linsal > 80 PRIDE" TAAIO,. DOLSA: ono ccoo a in a a her do > 3.05 
deis de mn d An Lo DOS A 6 Equivalente a la barrica .....ooooommem...c. » 9.18 

? 2 qUe 1 Sy pnl A cEpre > 2.2 Segundo radio; bolsa. 2230 ics rro » 3.10 
si > 5 lisa, 1877 4 Pri > 1.50 Equivalento ¡al 14 DAartila ...5 menos caiaoa > 9.35 
suarda estampada, _colores, 157 Y. 2 1.60 Por bolsa vacía en buen estado de conserva: 

Cornisas blancas, 15XD .0oooooooooo- > 1.60 NS A A » 00.35 
Zócalo: blanco, 15XID asemmircmera > 2.20 
Filetes. blancos y color ...ooommos..» > 1.20 CHAPAS 
Mayólicas unicolor, 15X15 ......... mt.2 8S.— Metal desplegado, barnizado,  N* 24. mt.2 Le, 
> biseladas, 12X18 y 15X7 Ya > 20.— > > > N? 26. > 0.70 
> en relieve, con guardas.... > 25. > > galvanizado, N* 26. > 1.10 


HIERROS Y BRONCES 


ARTISTICOS 
FORJADOS A MANO 


C. PELLEGRINI 476. 
SE 
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Ricardo Tisí €: H= 


Casa Fundada en 1886 


Construcciones de Techos 


DE 
FÁBRICA PIZARRAS, ZINC, PLOMO, COBRE, 
ORNAMENTOS TEJAS, FIBRO - CEMENTO, ETC. 
ESTAMPADOS 

Casa central: Sucursal : 
630 - GAONA - 632 A Calle SANTA FE 1687 
PIDAN PRE z y 
U. T. Caballito 1457 PARA AER CESA U, T. 23225, Rosario 


BUENOS AIRES ROSARIO DE SANTA FE 


BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 


25 DE MAYO 2453, 263 


PASEO LEANDRO N. ALEM 232, 246, 260 
-—0o000 


INVERSION DE AHORROS 


El ahorro no solamente conduce a la independencia económica de quien lo practica, 
sino que además contribuye al engrandecimiento de la Nación. 

Coloque usted sus ahorros en Cédulas Hipotecarias Argentinas y formará paulatina- 
mente un capital. 

La Cédula Hipotecaria asegura a usted una renta del 6 % anual que se la paga el 
Banco semestralmente. 


LAS CEDULAS HIPOTECARIAS ARGENTINAS 
ESTAN SOLIDAMENTE GARANTIZADAS: 


1. Por las propiedades gravadas en PRIMERA HIPOTECA, a favor del Banco. 
2. Por las reservas del Banco ($ 167.966.614.03 m/n.). 
3.2? POR LA NACION (artículo 6. de la Ley Orgánica). 


La mejor inversión de capitales es: Adquirir Cédulas Hipotecarias Argentinas 


PRESTAMOS PARA EDIFICACION 


El Banco acuerda los siguientes préstamos para edificación: 

A LOS EMPLEADOS NACIONALES: con diez años de servicios, acordando hasta el 80 % 
del valor de la tasación del terreno y del edificio a construirse. Estos préstamos 
pueden solicitarse igualmente para la compra de casas ya construidas. 

ORDINARIOS: Acordando hasta el 50 % del valor de la tasación del terreno y del edifi- 

cio a construirse. 


pr 


z ' a AAN 
2! A naar A OIEA OOO DECORO CORDIAL 


¡E (. GIBELU 4 (7 mena amo | 


FUNDICION DE HIERRO Y BRONCE - TALLER MECANICO 


IS 


BALCONES e HIERRO FUNDIDO ToDos estiLos 
BALAUSTRES PARA BARANDAS O ESCALERAS 
COLUMNAS Y COLUMNITAS PARA SALONES, 
HALLS, GALERIAS, FAROLES, BARANDAS, ETO. 


DEPOSITOS PARA INODOROS Y TODO EL MATERIAL 
FUNDIDO PARA CONSTRUCCIÓN DE CLOACAS 


MAMAR o 


-fasitocnas 


E Il o 
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Amianto-cemento «Eternit», 1.20X1.20 


E A c/u. 3.75 
Td. 1.20X2.50X5 mm., lisas ......5. > 7.75 
Td. 1.22x0.98X6 Y”, onduladas ... > 4.25 
Td. 1.22X0.98X8 mm., > Je > 5.75 
Acero estampado, para cielo-rasos (co- 
locado), desde $ 6— 2 ......ooo.o..- mt.?2 7.50 
Chapa canaleta de acero, revestida de 
amianto y asfalto «Robertson As- 
best», 6 a 10 pies ...oooooooo.... p/lincal 1.35 
Caballetes para la misma .......... > 1.45 
Fibra de madera comprimida para reves- 
timientos interiores («Beaver Board») pie? 0.20 
Madera aisladora « Celotex» ......... mt.? 2.25 
Galvanizadas, canaleta, de 6 a 10 pies 100 kgs. 29.50 
» » de 11 pies .... >» >» 31.25 
> » de 12 pies .... » >» 33.— 
RUBEROID LEGITIMO 
N+ 1—Rollos de 0.91X22 mts. ......- e/uno 20.— 
Nr2— » A A > 24.— 
No3— » > 091X22 >» ns... > 31.— 
Nr4— » ra > 34.— 
HIERROS 
Redondos, especiales para cemento ar- 
mado, en rollos de 50 kgs., de 5 mm. 100 kgs. 17.05 
Td., de 6 y 8 mm. » >» 15.68 
Td., de 8 mm., en barras de 10 a 12 mts. » >» 15.— 
1d., de 10 mm.,:en barras de 10 a 12 mts. » >» 14.55 
Tad., de 12 mm., en barras de 10 a 12 mts. » >» 14.09 
Td., de 14, 16, 18 y 20 mm., en barras 
(le 3.2, 10: "MODEOS ¿aid ns a » >» 14.09 
Td., de 22, 24, 25 y más mm., en barras 
de Sm Or métroS s.sosiraa reses CSS" AP 14.09 


arugel Hnos. 


IMPORTADORES 


Parquets, Pino tea, 
Mosaicos, Azulejos, 
Tejas y Baldosas de Marsella 
Cemento Portland, 
Cemento Blanco, 
Cerámica Artística 
Española 
Artefactos Sanitarios 


Escritorios y Exposición: 


Avenida de Mayo 1389 


Teléfonos: 
UNION TELEF, RIVADAVIA 5640 
" ” " 0079 
COOPERATIVA CENTRAL 3288 


Depósitos: 


México 247 - Buenos Aires 
UNION TELEF. 0669. AVENIDA 
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Bonificaciones: 
$% 
desde 1.000 a 5.000 kgs., $ 0.80; des- 
de 5.000 arriba, $ 1.13 c|100 kgs. 
Flejes;: NE TL. cocer ea e 100 kgs. 17.27 
> Nyos 16,17 -Y LS 6009 ue. $ 1d 17.73 
Tirantes PN., 8 al Miacuariaroj es tonelada 150.— 
> » 22 AAA > 154.50 
> » 32 AA > 170.50 
> E A > 177.30 
> » 55 Y Odessa > 181.81 
> Grey, 18 > Ain ira > 181.81 
> Y BD A Drs > 250.— 
> trabajados: mesones rasa es kilo 0.24 
Columnas de tirantes ............... > 0.34 
Cabriadas en general ¿....oo.ooosion. > 0.36 
Vigas armadas, “de tirantes ......... > 0.42 
LADRILLOS 
Ladrillos de cal, de 1* (según radio).. millar 37 a 42 
>» de máquina, prensados, en fábrica > TO. — 
>» id. id., sin prensar, en fábrica.. > 65.— 
» huecos, 4 agujeros, en fábrica... > 55.— 
>» huecos, 6 agujeros (20U4X120X80) 
OM) LÁDEICA escarnio Ear > 60.— 
>» id. id. (200x150X80), en fábrica > 68.— 
MADERAS 
Pinotea machihembrado, para piso, 1” 
A E AAA pie2 0.23 
Pinotea machihembrado para cielora- 
SOS. EARL em ea dao adi > 0.24 
Pinotea, tirantería surtida .......... > 0.15 
> alfajías para techar ....... > 0.15 
> ZOCO. LEG cir naa > 0.23 
> cornisa y contramarco 1x3” > 0,24 
Pino Brasil, tirantería surtida ....... > 0.16 
> > alfajías para techar .... > 0.16 


Usina Dock Sud con 300.000 caballos de fuerza instalados. 


BUENOS AIRES 


Puerto más importante de Sud - América 
Centro comercial e industrial 

Punto de partida de las grandes líneas ferroviarias 
es proveída para 


LIZ 
FUERZA 
CALOR 
TRANVIAS 
Con corriente eléctrica producida por la 


Cía. Hispano -Americana de Electricidad 


BALCARCE 184 
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A A 

Fco. J. Coppini 
BARTOLOMÉ MITRE 1015 

U, T. 2705 Rivadavia BUENOS AIRES 


CIELOS - RASOS DE ACERO 


La casa mejor surtida 
Operarios competentes para la colocación 


METAL DESPLEGADO 


Pintura para techo “GRAFISOL” — Pasta para tapar goteras, 
Zingueria en general — Materiales para construcción 


SOLICITEN CATALOGOS Y PRECIOS 


ES 


“MORTIER D'ARTOIS” 


O 


(MARCA REGISTRADA) 


Material Genuinamente 
Francés 


piedra de Francia, ha sido 
empleada en los revestimien- 
tos interiores del importante 
edificio de la firma Lahu- 
sen % Cía. Ltda. que ob- 
tuvo el segundo premio en 
el concurso municipal de 
fachadas año 1926. 


La mejor ¡imitacion de la 


UNICO REPRESENTANTE 


ARTURO E. CADIZ 
PASAJE GUEMES 427, 30 y 31 


Unión Telefónica 6290 Avenida - interno 154 


; 
5 
7 
5 
a 
ó 


Organo Oficial de las Asociaciones: Sociedad Central 


Aserradero y 


Corralón de Maderas 


Marcos para puertas 
Esculturas, Calados y Torneados, 
MADERA TERCIADA 


0= 


Molduras lisas y talladas 
ADORNOS PARA DECORACIONES 


Soliciten Catálogos 


Reína y Alonso 


Rivadavia 2047 
U. T. 47, Cuyo 141! 
C. T. 1504 Central 


Sucursal: 


Corrientes 3138 Buenos Aires 


Arq. J. Bunge 


MODELOS DE CARTON 


PARA ARQUITECTURA 


' EN COLOR NATURAL, 
MUY DURABLE Y DE 

| FACIL MANEJO. 

' 


JU) 


“Precio sin Competencia 


RODOLFO OSTERMANN 


PASEO COLON 995 BUENOS AIRES 
U. T. 33, Avenida 2572 


Dr 
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Pino Brasil machiembrado, 17 Xx 3” y E 
LES A IA pie? 0:17 
> > ZÓCALO LURO A iaa > 0.17 
> > cornisa y contramarco, 1” 
e e A > 0.19 
> Spruce, tirantería surtida “....... > 0.13 
> > alfajías y listones ...... > 0.14 
> » en tablas y tablones .... > 0.15 
MOSAICOS 
Cerámicos, blancos, negros y rojos.... mt.?2 160: = 
Caleáreos, 20X20 (m.2), desde $ 3.50 A.........o.o. 6.— 
> IDNXIS > E — PAM Ar 8.— 
Graníticos, 20X20 >» > 32 B50 dei. tard 8.50 
> 15x15 . > A E 9.50 
> COLOTES VATIOS: soeó o puion es poes mt.2 7.50 
Td. id., 14X14, extranjeros, varios col. » 10.— a 12.— 
Para, pañío, L ¡COlOr oca an sr 4% > 3.50 
> > el ¡COLORES con > 3.90 
> > A A > 4.10 
Para vereda, 20X20, rayados o pancitos > 3.50 
Td. id., 15X15, amarillos y blancos, 
imitación Cxtramjeros ............. > 6.— 
Extranjeros, 14X14, varios colores » 15.—»20,-- 
PARQUETS Y PISO DE TEA 
Bastón roto, en roble de eslavonia, con contra- 
piso spruee y tirantes (mt.2 colocado), desde 
A O 5. 
A tableros, en roble de eslavonia, (mt.2 colo- 
E A » 30.— 
Piso de tea, colocado sobre tirantes de 2X3 y 
zócalo: ¡spruges €l Mb? iscoscsamtsi arre >» 5.40 
Td. id. id., de 3X3 y zócalo spruce; el mt.2 ... » 5.70 
ENTREPISOS 
PARA AZOTEA 
Con cielo-raso de yeso liso, con garganta sencilla, piso de 


baldosas usuales importadas, con declive y garantía con- 
tra rumbos de agua y grietas, azotea completa: 
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Hasta: mts. 3.50 de. 1uz,, el. Miu >. tsaos CA 

> E OS A A O A » 17.50 
PARA TERRAZA (id. id.) 

Hasta mts, 3:80 “de luz, el Mb ¿00 codos $ 17.75 

> a lo E PU E MA E A » 18.25 


PARA PISO DE MADERA 


Incluso cielo-raso de yeso liso, con garganta sencilla y 
garantía por grietas: 


Hastamts. 3:80 de luz, el Mb socios... $ 9.35 
> O SN E E O » 9.60 
PARA BAJO TECHO (id. id.) 
Hasta. mts; 4,40 “de.Tuz, el mó? ...oom.mm.s.m.. $ 8.95 
PIZARRAS 
« Eternit» 40X40, de F. C. (rojas)... millar LO. — 
<« Eternit» 40X40, de F. C. (grices).. > 360.— 
TEJAS 
Tejas nacionales (tipo Marsella) ..... millar 160.— 
>» nacionales coloniales .......... > 145.— 
Tejas de vidrio (tipo Marsella) ..... c/u. 10.— 
Tezuelas;- (escamas). horca doc 4 millar 110.— 
Tejas EXDANJOLAS arias > 193.17 
Caballetes extranjeros .............. > 227.27 
> nácionales de -LY. co eds te > 190. 
VIDRIOS 
Dobles, colocados sessions arre rs mt.2 4.20 
A > 5.20 
ATADOS, 10 mitin > 7.50 
Ingleses o catedral, blancos, colocados > 6.— 
Td. id., de color, colocados .......... > 8.— 
Para pisos (prismáticos), de 0.24X0.24 
70 MAMA ra cados > 24.— 


para decoraciones interiores 


La buena decoración de las paredes contribuye en 
gran parte a alegrar el ambiente del hogar hacién- 
dolo más confortable. Y las molduras de madera jue- 
gan un papel importante en el arte de la decoración. 


Las molduras que ofrecemos, trabajadas a presión, 
están fabricadas enteramente de Roble Norteame- 
ricano o de Nogal Saten, en su color natural, 
poseen un diseño perfecto y son fáciles de colocar, 
pudiéndose lustrar o pintar del color que se desee. 


Son especialmente indicadas para instalaciones, 


panneaux, guardasillas, recuadros y todo 


A. BALTAZAR RIZZI 


ESTADOS UNIDOS 2863 3 Y 
U T. (62) Mitre 6833 — Coop 596 Oeste 


BUENOS AIRES 


trabajo de carpintería. 


Solicite precios y catálogos a: 
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III AUSTERO OIGO OOOO OOOO 


acchieliallí 


U. T. 63, CASA MATRIZ C. T. 395 
Caballito 0439 OESTE 


354 -YATA Y - 358 
IMPORTADORES Y FABRICANTES 


CRISTALES, VIDRIOS, ESPEJOS Y BISELADOS 


Empresa de Provisión y Colocación 
Sucursal en CORDOBA calle RIOJA No. 609 
aaa a a ao 


PIO 
2000000000000 


1000000000000000000000000000000000000000000000000000005:0000000050002008500000000 


UA ADOOS RIADA OOOOOE OOOO ORURO 


El 


Jentilación de featros, salas de conciertos efe 
Cocinas económicas a vapor 


Lavaderos » Maquinas' frigoríficas. 


BOMBAS 
MAQUINAS PARA TALLERES MARCA: "WEINGARTEN." 
ACEITES Y GRASAS MINERALES "MNESTOR" 


MOTORES - BOMBAS 14 CHORRO 


SECADEROS + QUEMADORES DE PETROLEO 


N 
AUTOCLAVES ABE TORES PULSOMETROS 


ARMADURAS EN GENERAL + APARATOS DE CONTROL 
OFICINA TECNICA. 


Instalaciones de industrías completas. 


RAMON ESTEVE 

SUCESOR DE J. ROMANÍ « Cia. CASA FUNDADA EN 1886 
Unico Agente del Papel Romaní 

PAPELERIA, IMPRENTA Y ENCUADERNACION 


Casa especial en artículos de dibujo y útiles para la Facultad de C.E.F. y N. 


255-PERU-257 BUENOS AIRES 
U. T. 488, Avenida 


Frente a la Facultad 


Para pisos (prismáticos), de 0.20X0.20 > 26.— 
> NRO OR Ia > 19.— 
Vitraux artísticos (m.2), desde $ 25 2........... 68.— 
YESO 
Nacional DIACO e nrd ap iones ase tonelada 50.— 

> o > 40.— 
París, extra-blanco, barricas de 150 kgs. 100 kgs. 25.— 
Belga, en barricas de 150 kgs.... » >» 12. 
Americano, >» > > O Ds c/u. 18.50 
Sunflower, >» > > UDS su > 16.— 


INSTALACION DE CALEFACCION A VAPOR 
(Precios por metro lineal de cañiería colocada) 
Caños de 4”, $ 16.50; de 3 Y”, $ 14.50; 
de 3”, $ 12.50; de 21%", $ 10.50; de 
2, $ 8.50; de 114”, $ 5.90; de 14”, 
$ 4.90; de 15, $ 3.60; de 9%”, $ 2.90, 


SA O A A 2.45 
Radiadores, colocados ....¿...o....... mt.2 21.50 
Calderas (mt.? colocadas) desde $ 75 A........... 165.— 
Llaves de radiadores, de 14” ........ c/u. 5.80 


INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE PARA 
BAÑOS Y COCINAS 


(Precios por metro lineal de caños galvanizados) 
Caños: de 2”, $ 5.80; de 114”, $ 4.50; de 1 Y”, 
$ 3.60; de 17 $ 2.90; de Y%”, $ 2,25, y de M4”. $ 1.95 
TANQUES PARA AZOTEA, DE CHAPA GALV., CON 
FLOTANTE Y VALVULA DE LIMPIEZA 


De 3.000 litros (chapa N* 14) .....o.........os $ 255.— 
» 2.000  » > IO td ia » 125.— 
» 1.000 >» > AE E EA » 60.— 


Nuevo sistema automático para quemar 

petróleo con especial aplicación a insta- 

laciones de calefacción central. Asegura 

una temperatura constante día y noche, 
sin ninguna atención. 


Unicos Concesionarios: 


HENRY W. PEABODY « (2 


Av. de MAYO 1370 BUENOS AIRES 


Revísta de Arquitecturas 
TANQUES DE CEMENTO ARMADO, PARA BOMBEO 


DoS a a a cd $ 210.— 
E e o o A » 165.— 
PON » 105.— 
> DAD Rs daa » 60.— 
INSTALACION DE CLOACAS 

Caños de barro, de 6”, colocados ..... m/lineal $ 6.60 
Caños de barro, de 4”, colocados ..... > » 5.— 
Pileta de patio, de 4”, incluyendo marco y tapa 

O7 BOJA OOO CAMA ala a RA o E » 14.50 
Boca de desagiie, de mampostería, con su mareo 

IA A AA A » 10.85 
Caños de hierro fundido, pesados, de 6”, colo- 

cados, el- metro lince as » 32.— 


Caños de hierro fundido, pesados, 4”, colocados » 22.— 
Pileta de patio, de 4”, econ su mareo o reja.... » 13.— 
Pileta de patio, de 21”, con su marco o reja. » 10.— 


DESAGUES DE INODOROS, BAÑOS, PILETAS, etc. 


Caño de barro, extranjero, de 4X0.75 c/u. 1.50 
> > > > de 6Xx0.75 > 2.70 
> >» hierro fundido, de 4”  Xx1.80 > 5.30 
> > > > de 2 4” x1.80 > 3.60 

Pileta patio, ffdo. s/v., de 4” ....... > 5.50 
> > > > DIA > 3.— 

Caños de plomo p/desagiie o ventilación > 0.54 

Canillas de bronce, de 4%” .......... > 1.40 

Canillas niqueladas, de Y” .......... > 2.50 

Llaves de paso, niqueladas, de Y”... > 2.50 

Caños de cemento, de 3 xX30% ....... m/lineal 0.95 

> > > A Ad E AR > 1.05 
ARTEFACTOS EN GENERAL 

Inodoros pedestal blanco, con asiento doble, de 
cedro, depósito automático y caño de plomo 
para desearga del depósito ...«........ooc... $ 40.— 


MARCA REG! E 


CAJAS - SEGURIDAD 


E 
CEMENTO ARMADO 
INCOMBUSTIBLES 
IMPERFORABLES 


CIERRE HERMETICO. 
FASADORES A L%S 4 COSTADOS 
CONSTRUCCION DE TESOROS 


PRECIOS MODICOS 
CASA FORTIS 


FEDERICO SCHIFF 
BUENOS AIRES | 


ALSINA 459 U.T.33 Av. 4958 
SE CONCEDEN AGENCIAS. 
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EMPRESA CONSTRUCTORA 


DYCKERHOFF € WIDMANN 


SOCIEDAD ANONIMA 


ESTSSIIIINIRTLISIIISIS 


PUENTES, PILOTAJES, PUERTOS, 
CONSTRUCCIONES EN CEMENTO DRAGADOS, FERROCARRILES 
ARMARA Y EXCAVACIONES 
$ RECONQUISTA 37 U. T. 33 Avenida 7020/21 BUENOS AIRES 
3 Santiago de Chile: BANDERA 620 
E IEEIOIIIIOSSISISISSENSSESAIINIS S3EN $ 
HERRAJES ' 
PARA yo Mel 
CONSTRUCCIONES : Je, 
Gilardone E 
EL MAYOR SURTIDO EN EXISTENCIAS ale 
SS ESCULTOR e E 
COMUNES Y DE ESTILO TRABAJOS 
' : ; ARTISTICOS y 
Calidad superior, acabado insuperable COMERCIALES 
MARCA 'XEXD) REGISTRADA 
ar ke ESPECIALIDAD EN 
CERRAJERIA de precisión A Decoraciones interiores 
$ El Ñ Cartón Piedra 
% YALE, CORBIN, D. B. D., ete. 0] Jtafl, Yeso y Estuco 
K a ON Decoraciones exteriores | S 
4 ENTERA INMBDTALDA Jmitaciones en Piedra N ad 
Y y Tierna Romana NN 
4 IMPORTADORES E 
Ferretería Franco-Americana ¿ 44H avacucno 1451 
PE | UNIÓN TELEF. 1124, JUNCAL 
DESRUES y Cía. 1 BUENOS AIRES 
605 Calle SUIPACHA esq. TUCUMAN % Ll : cal 
U. T. 3833, RIVADAVIA il 
E 
ea E 
ÉS ; VARIAV ARIAS, Ñ 


IS Las Cocinas e 


son insuperables! 


Y para conseguirlo en la forma tan amplia en que lo son, ny se omiten esfuerzos de habi- 
lidad industrial ni detalles de técnica fabril. Por eso, cuando se construyen BUENAS CASAS 
se les provee de BUENAS COCINAS y éstas son, invariablemente, de la marca DOMPÉ:- 


qui rue ss, nus zz MDOMPDÉECO 


Direc. Teleg. “DOMPECO” ent F- Bifeños Áures. 
leo Sal MIE IZ, F Mire, 
Á 


RN APRA ARANA VARNIVARIAVAIRIA RARO VADONIVIAOIVTO NARDIN AO NVIRON ION 
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POSI INSI 


TÍA 
Va Y ay NENE NAPO 


> 
see 


OCIV 
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Inodoro silengioso, Ide TA inn ie » 110.— TANQUES INTERMEDIARIOS EN CHAPA 
Mingitorio, con depósito, ett. ................ » 35.— GALVANIZADA 
Piletas de barro enlozado, blancas y amarillas, S , É 
” IX , e De 500 litros, con fondo chapa 10, pared N* 12. $ 110.— 
SO , con sopapa de bronee y des E a > : za : 12 si NTRA AN 
CV a A A A 30. USED + e > a A AS, y 
Piletas de cemento armado, revestidas interior- > 100 > > > > 14, » Sl o 
mente de azulejos blaneos, incluyendo los pi- . 
lares, sopapa y caño de plomo para desagúc, INSTALACION DE BOMBAS CENTRIFUGAS 


ASTMOSSOGU as cli rd os » -35.— 
Lavatorios de loza blanca, con respaldo y dos 

grifos, incluyendo soportes y caño de desa- 

DUO LOSE $ DO oia a mo as > 59.— 


(Incluyendo resistencia de arranque automático, cañería, 
alambre y tablero eléctrico) 


Litros por hora Altura Diámetro (Emp. cte. continua) 


y 2 , 2.870 20 mts. 1" $  900.— 
Piletas monolíticas, dé 10:60 € /Una corsa A 4.650 90 » 14” » 1.000.— 

Id. id. id., con pedestales; e/una CS $, 2L:> 4.700 30 > 11%” $01 0807 
Lavatorios monolíticos, de 0.65X0.45, c/u. .... » 28.— 6.000 y 91 >» 1.400.— 
Lavatorios de loza, a pedestal, completos, con Por cada bomba econ su motor adicional: un 60% de 

Accesorios, 18 X25”, C/UNMO .onmmomm.o rro...» » 95.— aumento sobre el precio indicado. 

Lavatorios de fierro enlozado, a pedestal (Stan- Empleando corriente alternada, estos precios pueden re- 
dard), completos, de 22 Xx33”; e/uno ....... » 190.— ducirse en un 10 %. 
Bidets de loza, a 2 llaves, con sopapa, de $ 38 a » 65.— é HERRAJES ro 
- rie ¡ARA ha n 
: . q e _ 4 das ia ] > E Aparato banderola e/bisagras a resorte c/u. 2.80 
Proton y es EE Id. id., bronce-níquel, e/bisagras a res. >» 6.50 
BAÑOS, HIERRO ENLOZADO CON SOPAPA Y Era mps Aga, eruz bronce- dE 
n1quel, ¿con Parla 24m csum sms > 2. 
SOBREAGUA Falleba bronce-níquel estampado, con 
Standard Tipo alemán varillas ..... AS > 4.50 
1% (1:80 mts) bordo eomán TO $ 105 — Manija bronce-níquel, de 8 mm. e/rosea docena 22.— 
Pee e ce : + Fichas bronce-níquel patentadas, con 
54 (1.65 » )  » » dr 2108. 29108. — munición, 2/52 DL í(Mo.t0cm.mmmmoso par 3.75 
6/ (1.80 » ) > » o .... »i3—  »120.— Fichas bronce-níquel, de 2/5 a 21%... doc/pares  33.— 
5 (1.50 » ) » angosto... »135.— » 110.— ie Rd e ida eje bron- d $e 
> e ii E 043 E ce, clase reforzada, galvanizada...... c/n. 2. 
Pembroke 5 74” (1.65 m.) a pistón. » 335.— Banderola, bisagra bee. bronce pulido > 5.70 
> 51” (1.65 m.) e/sopapa. » 285.— > > > > niquelado > 6.65 
Bañaderas monolíticas, horde angosto, de mctros Pomela eléctrica, de acero azulado 
LICOR: eo 0 RA A AO ENS jac tia $ 50.— (presupuesto sobre cantidades) .... > 0.30 


O 


Propiedad para The Ault € Wiborg Argentine Co. 


EMPRESA. CONSTRUCTORA 


ESPECIALIDAD EN CEMENTO ARMADO 


NEGRONI € FERRARIS 
CORRIENTES 951 U. T. 2666, Rivadavia BUENOS AIRES 
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“Hauteville, Perla, MARMOLES 


3 Chiampo, Botticino Mármol Rojo, DECORATIVOS: 
MARMOLES Blanco común, o similar, Verona y Calacata, 3 
Cali especial elegida de Carrara Combianchien o Mandorlato Verona Brecch Violett, e 
(Calidad esp gida) Granitel de (Almendra) Fantástico Verde y 


Bélgica y Violeta 


$% 7 
Escalones rectos de mt. 0.04 de es- j z 
A mt.2 85 (Para. revestimientos a 
de zaguán, moldura- 3 
Escalones con revuelta, de 0.04 de do y recuadros sen- óN 
ENDOROL + rs tarta RR > 40.— > 60.— dd 55.— cbc ' 
E de 0.04 etms. A 
Umbrales de mt. 0.04 de espesor ..... > 34.— > 50.— > 45.— A y 
espesor: 3 
Frentes lisos de 0.02 m. de espesor .. > 28.— > 40.— > 38.— mt.2 $ 75.— p 
Sollas y ventanas de mt, 0.02 de es- 
POSOL rormmmmccrrrcrrsoror9m9r.r?ros oros > . 25.—Á 
revestimiento a < Paneaux », de 0,02 de 0.03 ctms. de 
do ESPESOE aii aries ada » db > 60.— » 55 .-— espesor: < 
Zócalo encastrado, liso, de alto metros mi.2 $ 65.— 
030 E DIS rem sa m/lin. 12. m/lin. 18.—/ m/lin. 17.= 
Zócalo encastrado, liso, de alto metros 
de 0.02 ctms. de de 
0480: DLOÉ CAVO: dera dar » 28.— » == > 34.— EA AUGE 
E 4 . Spesor: 
Zócalo de patio, liso, de alto metros 7 
A > 6.50 m 1], HR AB 
Zócalo de vestíbulo, alto 0.20 x 0.02 — > 9.— > 8.50 
y 
ss IO Jl 4 


| EÑORES ARQUITECTOS: 


Ú CAl presentar sus proyectos a sus clientes, no olviden de incluir 
en sus planos Estantería Desarmable de Acero, de la y 
PR Art Metal Constructión Co. 


III 
" 


HN A Pidan nuestro Catálogo con Proyectos y Planos 


. 
0 Y 


| 
z | 
Arturo W. Boote 82 Cía. : 
y. SARMIENTO 478 BUENOS AIRES ; 
0 =] 


eñor- (Arquitecto: 


Si necesita Ud. CUALQUIER presupuesto de 
CUALQUIER material o trabajo, pídalo a 


Horacio A. Balza 


y obtendrá las mejores condiciones 


2654 Comisiones y Representaciones de Artículos de Construcción. Escritorio 131 
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SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTOS 


NOMINA DE SOCIOS 
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PRESIDENTE HONORARIO 


Exmo. Sr. Dr. Marcelo T. 
de Alvear, Presidente de 
la Nación Argentina. 

$ Arq. Buschiazzo, Juan A. 


SOCIOS HONORARIOS 


Ara. Acosta y Lara, Horacio 
+ Ing. Aguirre, Eduardo. 


Dr. Alessandri, Arturo. 

» Arce, José. 

Ing. Bahía, Manuel B 

Dr. Barros Borgoño, Luis. 


+ Arq. Bouvard, José. 

Dr. Brum,. Baltasar. 

Ara. Campos, Alfredo R. 

| Sr. Cárcoya, Ernesto de la 

Dr. Damianóvich, Miguel A. 

+ Arq. Dormal, Julio. 

Gral. Ing. Dellepiane, Luis 
J 


Ing. Ghigliazza, Sebastián. 
Arq. Jaussely, León. 
Arq. Edwards Matte, Ismael 
Arq. González Cortés, Ri- 
cardo. 
Ing. Huergo, Eduardo. 
+ Ing. Huergo, Luis A. 
Intendente Municipal de la 
Capital. 
Dr. Mendonca Paz, Rodolfo. 
Ing. Morales, Carlos M. 
Arq. Morales de los Ríos, A. 
» Moretti, Cayetano. 
» Pope de Riddle, Theo- 
date. 


Ing. Thays, Carlos. 


Arq. Vázquez Varela, Ja- 
cobo. 
CORRESPONSALES 
AMERICA 
Argentina 
Eugenio Recagno — Rosa- 
rio (Santa Fe). 
Tulio F. Longhi — Paraná. 
Ramón Poch. — Concep- 
ción del Uruguay. 
Bolivia 
José de la Zerda. - Cocha- 
bamba. 
Brasil 
Fernando Nereu de Sam- 
paio. — Rua Chile 17. - 


Río Janeiro. 
Nestor de Figueiredo.—Rua 


Rua da Quitanda 21. - 
Río Janeiro. 
Paulo Candiota — General 
Camara 67. - Río Janeiro. 
Canadá 
Alcides Chaussé. — 70, St. 


James Street.-Montreal. 
J, S. Archibald.—326, Bea- 
ver Hall Hill.-Montreal. 
Ferd. L. Townley, Esq. — 
325, Homer Street - Van- 
couver, B. C. 

J. H. G. Russell, Esq. — 
1111, Mac Arthur Buil- 
ding - Winnipeg (Mani- 
toha). 


Chile 
Bernardo Morales.—Casilla 
2291. - Santiago. 


Alfredo Vargas Stoller. — 
Casilla 321. - Valparaíso. 

Santiago García Valdivie- 
so. — Condell 20, - Val- 
paraíso. 

Domingo Izquierdo Edwards 
— O'Higgins 975. - Con- 
cepción. 

Ricardo Muller H. — Ca- 
silla 1780. - Santiago. 

Colombia 


Alberto Manrique Martín— 
Apartado 677. - Bogotá. 


Cuba 
Luis Bay y Sevilla — D. 
N? 8. Vedado (Habana). 


Estados Unidos 


William L. Plack. — 1200 
Locust Street.- Filadelfia. 

Frank R. Watson. - 1520 
Locust Street.- Filadelfia. 

Francis Rd. Allen. — 75, 
Newburg Street. - Boston 
(Massachussets). 

Cass Gilbert. — 244, Madi- 
son avenue.-Nueva York. 

Prof. William A, Boring.— 
Columbia University. - 
Nueva York. 

Jack B. Hosford. — P. O. 
Box 202. - Sierra Madre, 
(California). 

Méjico 

Manuel F. Alvarez.—Plaza 
de Loreto 8. - Méjico. 

Alfonso Pallares. — 1% del 
Correo Mayor, 7.-Méjico. 

Carlos Lazo. — Escuela de 
Bellas [Artes. - México. 

Carlos A. ltuarte; 4a. Don- 


celes 87 — México. 
Manuel Ituarte; 4a. Don- 
celes 87 — México. 


Alfonso Rodríguez del Cam- 
po. — Iturbide 16.-Méjico. 
Federico Mariscal. - Mé- 
jico. 
Panamá 


L. Villanueva Meyer — P. 
O. Box 415. - Panamá. 


Paraguay 


Mateo Talia — Presidente 
Franco 380. - Asunción. 


Perú 


Felipe González del Riego. 
--Av. Bolivia 202. - Lima. 

Emiño Harth-Terré. — Pla- 
za de Santo Domingo 223. 
- Lima. 


Trinidad 


D. M. Hahn.—P. O. Box 4. 
- Port-of-Spain. 


Uruguay 


Juan M. Aubriot. — Willi- 
man 14 (Pocitos). - Mon- 
tevideo. 

Fernando Capurro. - Agra- 
ciada 3365 - Montevideo. 
Elzeario Boix.—Ellaurí 21 
(Pocitos). - Montevideo. 
Mauricio Cravotto. — 18 de 
Julio 1698. - Montevideo. 
Daniel Rocco.—Buenos Ai- 
res 519, - Montevideo. 
Juan Giuria.—Burgues 3022 

- Montevideo. 

Leopoldo C. Agorio. — Co- 

lonia 2118. - Montevideo. 


Venezuela 


Alejandro Chataing. — Ca- 
racas. 
Alejandro Ocanto.-Caracas. 


EUROPA 
Alemania 


Prof. Hans Poelzig—Char- 
lottenburg. - II Harden- 
bergftr - 33. - Berlín. 

Profesor Wilhelm Kreis — 
Rosenstrasse 38. - Disssel- 
dorf. 

Profesor Peter Behrens. — 
Neubabelsberg. - Berlin. 

Dr. Ludwig Hoffmann. — 
Margarethenstrasse 18. - 
Berlin (W. 10) 

Profesor Dr. 


telmeyer. — Akademics- 
trasse. - Munich. 
Profesor Dr. Theodor TFis- 


cher.— Agnes Bernauels- 
trasse 112. - Munich. 

Profesor Dr. Hermann Jan- 
sen. — Steglitzerstrasse 
53. - Berlín. 
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Moreno 1460 bs. As. 


Alta calidad | 


(Continuación). 


Fritz Schu- 


Profesor Dr. 
macher. — An der Alster 


39. - Hamburgo. 
Profesor Heinrich Tesse- 
now. — Dresden-Hellerau. 
Profesor Dr. Cornelius Gur- 
litt. — Kaizerstrasse 26. 
- Dresde. 
Profesor Paul Bonatz. 
Jágerstr. 11. - Stuttgart. 
Architekt Tritz Hóger. 
Bahnhofsplatz 1. - Ham- 
burgo. 


Bélgica 
Franz de Vestel. — 7, rue 
de la Grosse Tour.-Bru- 
selas. 
J. B. Dewin.—151, Av. Mo- 
liére. - Bruselas. 

A. Roosenboom. — 36, rue 
de Florence. - Bruselas. 
Dinamarca 
Thorwala Jorgensen, archi- 
tecte du Gouvernement. 

— Copenhague. 
España 
Luis Elizalde — Av. Liber- 
tad 3. - San Sebastián. 
Leopoldo Torres Balbás. — 
Alhambra. - Granada. 


Luis M. Cabello Lapiedra. 
— 5, Columela, 3%. - M>»- 
drid, 

Luis de Landecho. — Rei- 
na 19. - Madrid. 


Presidente de la Asociación 
de Arquitectos de Cata- 
luña.—Cortes 563. - Bar- 
celona. 

Francia 


Maurice Poupinel.—Avenue 
Jules Janin 22. - París 
XVI. 

Georges Harmand—134, rue 


de Rívoli. - París, ler. 

Louis Bonnier.—31, rue de 
Liége. - París. 

Gustave Olive. — 2, rue de 
Berne. - París, 

Víctor Laloux. — 2, rue de 


Solférino. - Vlle. París. 

Poirier, Alberto.—78, Place 

Drouet. - D'Erlon.-Reims. 
Gran Bretaña 


Sir John W. Simpson XK. 
B. E. — 3, Verulam Buil- 


dings Gray's Inn. - Lon- 
ares." -. W.. €. 1, 

Jan Mac Alister. — 9, Con- 
duit Street. - Londres. 


Sir Reginald Blomfield. —1, 
New Court Temple.-Lon- 


dres. - E. G. 

Paul Waterhouse. — Staple 
Building. - High Holborn 
- Londres. - W. C. 1, 

Paul B. Chambers — Ju- 
nior Carlton Club. - Pal 
Mall. - Londres. 

Irlanda 
Prof. R. M. Butler — 23, 


Kildare Street, Dublin. 

L. O'Callaghan, Esq. — 31, 
South Frederick Street. - 
Dublin. 


Italia 
M. E. Cannizzaro—Via Lu- | 
crezio Caro 12, — Roma. 
M. Colamarini. — Istituto 
de Bella Arti. - Parma. 


Cav. Uff. Vittorio Mariani 


—11, Via de Cittá.-Siena. ¡ 


Holanda 


Joseph Th. J. Cuypers 
Roermond.- Waastrischler 
Weg. 

Prof. Dr. Ir. D. TF. Slothou- 
wer, Architect — Hoofts- 
traat 143, Amsterdam. 


Noruega 
Harald Aars. — Dyarkitek- 
tens Kontor. - Oslo. 
Sverre Pedersen. - Norges 
Tekniske Hoóiskole. 
Trondhiem. 


Polonia 


Alphonse Gravier.—11, Ma- 
zowiecka. - Varsovia. 
Witold Minckiewicz.—Ecole 
Polytechnique. - Léopol. 


Portugal 


A. R. Adaés Vermúdez.— 
Rua de S. Joao Nepomu- 
ceno 22, 1% - Lisboa. 

J. L, Monteiro. — Escuela 
de Bellas Artes. - Lisboa. 

J. Alexandre Soarez — Es- 
cuela de Bellas Artes. - 
Lisboa. 


Rusia 


Presidente Societé des Ar- 
chitectes Artistes W. O. 
4 Linia 1-17.-Leningrado. 

Secretario Societé des Ar- 
chitectes Artistes W. O. 
4 Linia 1-17.-Leningrado. 


Suecia 


J. Gustave Clason.—Kam- 
makaregatan, 10, - Esto- 
colmo, 

Carl Móúller. - Kungl. Byg- 
gnadsstyrelsen. - Esto- 
colmo. 

Ivar Tengbom.—Skeppare- 
gatan 58. - Istocolmo. 


Suiza 


Frantz Fulpius — 5, rue des 
Chaudronniers. - Ginebra. 


Docteur Gustave Gull.—17 
Mousson Strasse. - Zu- 
rich. 

Paul Vischer. — Lange- 
gasse, - Bale. 

ASIA 
China 
A. WW. Tickle. — Public 


Works Department.-Hong 
Kong. 


AFRICA 
Costa de Oro 
G. E. Gamon. — Dpto. de 
O. Públicas. - Accra. 
C, R, Crosley. — P. O. Box 
146. - Accra. 
Rhodesia del Sur 
Sidney Austen Cowper. — 
P. O. Box 360.-Salisbury. 
OCEANIA 
Australla 


Charles Rosenthal.— Presi- 
dent of the Federal Coun- 
cil of Australian Institu- 
tes of Architects.-Sidney 
- Nueva Gales del Sur. 


Prof. Wilkinson — Insti- 
tute of Architects of New 
Soutb_ Wales. - Sidney. 


J. H, Harvey.—527, Collins 
Street. - Melbourne. 

A. R. L. Wright.—St. Geor- 
ge's Terrace. - Perth, W. 
A. - Australia Occidental. 

G. H. Godsell — 14, Martin 
Place. - Sidney. 

E. Phillips Dancker — Ins- 
tituto Sud-Australiano de 
Arquitectos. - Adelaida. 

Nueva Zelandia 


John T. Mair. — Arquitec- 
to del Gobierno de Nue- 
va Zelandia. 


Tasmania 


C, Walker. — Collins 
Street. - Hobart. 

Eric Round, A, T. I. A. — 
Instituto de Arquitectos 
de Tasmania. - Hobart. 


SOCIOS ACTIVOS 


Acevedo, Juan Manuel. - 
Córdoba 487. 

Adamoli, Pedro A, - 
chorena 1309. 


A. 


An- 
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Agote, Carlos; Florida 183. 


Albertolli, Arnoldo. - An- 
chorena 1192. 

Albertolli, Fernando. - Pa- 
raguay 2915. 

Alvarez, Raúl J. - Gral. 
Gelly y Obes 2243. 

Alvarez Vicente, Rafael. - 
Lavalle 1312. 

Anfossi, Alfredo. - 25 de 
Mayo 195. 

Aranda, F.; J. E. Uriburu 
1319. 

Areco, Alberto S.; Las He- 
ras 2545. 

Argento, Ovidio P.; Emi- 
lio Mitre 585. 

Aspesi, Julio M. - Casilla 
de Correo 2077. 

Ayerza, Héctor - Florida 
470. 

Barassi, Américo; Busta- 
mante 1742. 

Bardi, Pedro M. - Carlos 
Calvo 1483. 

Beceyro, R.; Doblas 955. 

Becker, Carlos E. - Eche- 
verría 2819. 

Becú, A.; Córdoba 487. 

Belgrano, Mariano R.; Li- 
ma 287. 

Bengolea Cárdenas, H. N. 
Callao 406. 

Bercaitz, Juan Antonio. - 
Liniers 46 (Dpto. C). 

Bereterbide, Fermín H, — 
Culpina 141. 

Berisso, P.; Victoria 1910. 

Bidart Malbrán, Mario. - 
25 de Mayo 195 

Bielman, Augusto D. - Al- 
sina 2138. 

Bilbao la Vieja. Antonio; 
L. N. Alem 639. 

Biraben, Eduardo; Lavalle 
710. 

Bollini, Angel Julio. - Co- 
rrientes 4317 

Bornhauser, Gaspar. - Sar- 
miento 2489. 

Bravo, R.; San Martín 351. 


Bressan, Eugenio L.; Cabe- 
llo 3034. 

Brodsky, Valentín M. - 15 
de Noviembre 1268. 

Broggi, Luis A, - Arenales 
1316 


Bullrich, Adolfo T.; Vicen- 
te López 1843. 

Bunge, Jorge; Bolívar 890. 

Burzaco, Angel R. - Pie- 
dras 83. 

Buschiszzo, Juan C. - Ca- 
llao 1444. 

3ustillo, A.; Posadas 1059. 


Caimi Garmendia, Alberto. 
Araoz 2587. 

Calvo, Héctor M.; Pte. Ro- 
que Saenz Peña 637. 

Carreras, Guillermo de las. 
- Lavalle 471, 

Casterán, Eugenio. - Riva- 
davia 933. 

Chanourdie, Enrique; TFlo- 
rida 440. 

Christensen, V. Raúl; Ve- 
nezuela 567. 

Christophersen, Alejandro.- 
Reconquista 790. . 

Colmegna, Vicente; Riva- 
davia 659. 

Conder E., Lauriston; Can- 
gallo 666, 

Coni Molina, A.; Perú 687. 

Cooke, Mario; Avda. Quin- 
tana $, 

Cóppola, Alfredo E. - Co- 
rrientes 3050. 

Croce Mujica, Angel; Pa- 
raguay 2274, 

Cuomo, Enrique. - Deán 
Funes 1261. 

Dates, Luis; Wineberg 2350 


(Olivos). 

Daurat, Roberto. - Santa 
Fe 3277. 

Demaría, J. A. - Calle 1, 


Ne 630 (La Plata). 


Denis, Adolfo J. - Florida 


668. 

Depe;ris, Italo; Av. Meeks 
520 (Lomas de Zamora). 

Dhers, Blas J. - Chacabu- 
co 78. 

Dieudonné, Fernando.-Emi- 
lio Mitre 221. 

Dini, Américo J.; 11 de Se- 
tiembre 251. 

Dorids, Alberto E. - Sar- 
miento 459. 

Doyer, Joh. J. - Tronador 
2650. 

Dutbourg, Eugenio. - Sar- 
miento 2221. 

Dujarric L., Faure (ausen- 
te). 

Dumas, Carlos; Juncal 1178. 

Dunant, Jacques (ausente) 

Duncan, Felipe R. - Lava- 
lle 310 

Durand, Juan B. - Santa 
Fe 1894 (Rosario). 

Durand. V. J.; Moldes 3902. 

Durelli, Amílcar. - Chaca- 
buco 78. 

Elizalde, Juan José de. - 
(ausente). 

Espina, Carlos A. - Coro- 
nel Díaz 1693. 

Espinosa, José. - Paseo Co- 
lón 650. 

Espoueys, Daniel; Pte. Ro- 
que Saenz Peña 501. 

Esteves, L. P.; Guido 1626. 


Falomir, Abelardo J.: Av. 
Roque Sáenz Peña 637. 
Faverio, Edmundo. — Bar- 
tolomé Mitre 720. 

Ferraris, G. Alfonso; Co- 
rrientes 951. 

Fitte, Raúl E. - Rodríguez 
Peña 1147. 

Folkers, E.; Lavalle 341. 


Fonseca, Martín. — Salta 
205.-Concordia (E. Ríos). 

Fontecha, Eduardo - Eche- 
verría 1526. 

Fortini, Juan J. - Ayacu- 
cho 362. 

Fourcade, Luis Jorge.-Mon- 
tevideo 1153. 

Frigerio, Clemente I. - La- 
valle 1312. 

Fritzsche, Bruno O. - Sar- 
miento 487. 

Froio, Salvador; Perú 84. 

Galfrascoli, Antonio. - Flo- 
rida 524. 

'Galmarini, Raúl A. (au- 
sente). 

Garbarini, Hugo; Chacabu- 
co 78. 

García Mansilla, Juan A. 
Montevideo 1155. 

Gelly Cantilo, Alberto; Co- 
rrientes_685. 

Géneau, Carlos E. - Alva- 
rez 2561. 

Giménez Bustamante, Ro- 
dolfo; Lavalle 710. 

Giménez, Rafael E.; Pte. 
R. Saenz Peña 637. 

Giralt, Eugenio; Montes de 
Oca 87. 

González, Oscar. - J. E. 
Uriburu 1689. 

Greslebín, Héctor. - Arre- 
dondo 2670. 

Grossi, Oscar; Perú 646. 

Guidali, Alfredo - Sarmien- 
to 4670. 

Guido, Angel; Montevideo 
2122 (Rosario). 

Guiñazú, Alcides; San Mar- 
tín 112 (Mendoza). 

Guiraud, Ernesto; Solís 956 

Gutiérrez y Urquijo, An- 
tón; Sarmiento 722. 

Hary. Pablo; Estancia «La 
Galia», Estación San José 
(F.C. So). 

Heurtley, Alberto. - Serra- 
no 2405. 

Honoré, Huherto E. - Av. 
de Mayo 1370. 

Tacobueci, José. - San Lo- 
renzo 1557 (Mendoza). 


(Continúa). 


vez seca es quimi- 
camente inerte y por 
dicha causa los colores 
no cambian con el 
tiempo mientras las 


pinturas, esmaltes y | 
barnices tienen en su 
| 


La pintura DUCO una 
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U Un Blanco que 
queda blanco... 


composición aceites 
que llevan meses para 
oxidar, y por eso sus 
colores cambian con 
la acción del tiempo. 


Consulte nuestro departamento 


HENRY W, PEABODY g, 6” 


Av. de MAYO 1370 
Buenos Aires 
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Ibarra García, Guillermo. - 
Rivadavia 1735. 

Igón, Juan Pedro; 3 de Fe- 
brero 2075. 

Inglis, A. R.; Lavalle 341. 

Jacobs, Arnoldo L. - Pte. 
E Saenz Peña 637. 

Jaeschke, Víctor Julio. - 
José Hernández 2210. 

Karman, René: Vidal 2016. 

Kronfuss, J.; Cangallo 1479. 


Luaass, Jederico. - Esme- 
ralda 132. 

Lagos, E.; Córdoba 744. 

Lanfranconi, Elías. - Sar- 
miento 722. 

Lanús, Eduardo M. - Tu- 
cumán 695. 

Lanús, Juan Florencio. - 


Carrodilla (Mendoza). 
Lavarello, Victorio M.; Co- 
rrientes 1138. 


Lavigne, Emilio M.; Bal- 
carce 160. 

Lobos, Pedro A.; Cangallo 
328. 

Lóizaga, Vélix.-Beruti 3242 
Macchi, E.; Moreno 1352. 


Madero, M.; Tucumán 1128. 
Malnati, Rodolfo A.; Riva- 
davia 3641, 

Martínez, Alejo (hijo). 
Montes de Oca 253. 
Martini, Juan. - Sarmiento 

4239. 


Maschió, Julio César; Tal- 
cahuano 860. 

Massa, Carlos C. - Monte- 
video 1012. 

Mautalen, Juan S. - Saa- 
vedra 189. 

Medhurst Thomas, C. E. - 


Garay 840. 
Meincke, Alberto (ausente) 
Meincke, Guillermo V. - 
Cangallo 910. 

Méndez, Raúl J. - 3 de Fe- 
brero 1261. 
Mendonca Paz, 
Corrientes 712. 
Messina, Bdo.; Moreno 524. 
Micheletti, José A. - Santa 

Fe 1360 (Rosario). 
Micheletti, Tito C. - Santa 
Fe 1360 (Rosario). 
Milberg, H.: Guido 1671. 
Moliné, Antonio J. - Ceva- 
llos 1670. 

Molteni, Alberto. - 
guez Peña 59. 
Moreau. Ernesto; Sarmien- 

to 212. 
Moreau, Roberto F. 
miento 212. 
Moreno de Mesa, Luis J.- 
Florida 527. 


Carlos A.- 


Rodrí- 


- Sar- 


Moreno, P. E.; Córdoba 487. 

Morillo, Manuel L. - Las 
Heras 2320. 

Moy. Alejandro E. - Co- 
rrientes 685. 

Moyano. Ricardo Il. - La- 
rrea 926. 

Mujica Gómez, Miguel. - 


Dpto. Nac. de Ingenieros. 
(Asimción» Paraguay. 
Nin Mitchell, Antonio.-La- 

valle 341. 
Niseggi. Salvador A. - Al- 
sina 2138. 
Noetinger. 
Mayo 489. 
Nortman Meer; Avellaneda 
4102. 
Oberland, Aníbal: San Mar- 
tín 138 (Sgo. del Estero). 


Enrique; 25 de 


Ocampo, Manuel S. - Via- 
monte 544. 

O'Farrell. Juan M. - La- 
valle 477. 

Olivares, Eduardo. - J. E. 
Uriburu 1090. 

Olivari, Alberto J. - Bar- 
tolomé Mitre 383. 

Olivari, Alfredo. - Barto- 
lomé Mitre 383. 

Orlandi, R.; Charcas 1658. 


Padró, Ernesto S. 
zuela 2264. 

Palau, Luis E.; Av. de Ma- 
yo 1201. 


- Vene- 


Paquet, Carlos E.; Chile 549 

Pascual, Angel. - Salta 286. 

Pasman, Raúl G.; Balcar- 
ce 160. 


Passerón, Fortunato A. - 
Junín 1471. 
Pelossi, Antonio (h.) (au- 


sente). 

Peralta Martínez, Jorge R. 
Florida 668, 

Petersen, A.; La Rural 175. 

Pibernat, Carlos M. - Mo- 
reno 2096. 

Pirovano, E.; Melo 2562. 

Pittella, Domingo; Quinti- 
no Bocayuva 730. 

Plou, Augusto.-Callao 384. 

Porta, Olimpio R.; Recon- 
quista 165. 

Pourtalé, H.; Charcas 1624. 

Prebisch, A. - Av. de Ma- 
yo 953, 

Prins, A.; Las Heras 2214. 

Quartino Herrera, Rafael.- 
Billinghurst 2490. 

Quincke, Enrique G.; Bel- 
grano 768. 

Ramos Correas, Daniel. - 
Colón 254 (Mendoza). 

Ramos Mejías, Isufas.-Av. 
Gelly y Obes 2215. 


Randle, Horacio; Las He- 
ras 4051. 
Ranzenhofer, O. (ausente) 


Real de Azúa, Exequiel M. 
Reconquista 745. 


Repetto, Emilio - Las He- 
ras 2051. 
Rivarola, Jorge V, - Via- 


monte 1287. 
Rivera, Raúl R.; S. Fe 3376. 
Rivero, Raúl R.: Tellier e 
Ibarrola No“ 6741. 
Rocca, A. J.; Alberti 1283. 
Rossi, Enévaro: Rivadavia 
936 (San Juan). 
Rubilio, Emilio; 
ca 1567. 
Ruiz, Rómulo Augusto. - 
Las Heras 2395. 


Catamar- 


Saager, Emilio O.; Eche- 
verría 2930. 
Sabaté, Ciriaco; J. B. Al- 


berdi 1670. 

Sabaté, Jorge; Lavalle 900. 

Sackmann, Ernesto. - Re- 
conquista 134. 

Salamone, Francisco. - Va- 
lle Hermoso (F.C.C.N.A.) 
Villa Finita - Córdoba. 

Salas, Julio. - Laprida 2115. 

Sammartino, Rafael A. 
(ausente). 

Schindler, Alberto C. - Sar- 
miento 1888. 

Schmitt. Carlos A., Corrien- 
tes 435, 

Schuster. Moisés.—Av. 
que Sáenz Peña 651. 

Schwarz. Leopoldo. - Colón 
1345 (Rosario). 

Scolpini, Pablo (hijo); Ca- 
llao 246. 

Segrestan, Angel: Santa Fe 
3205 (Depto, 33). 

Serrano, José.-Urquiza 578. 
Paraná (E. Ríos). 

Siegerist, L.; Suipacha 588. 

Silva, Angel; San José 180. 

Soto Acebal, Roberto.-Flo- 
vida 125. 

Squirru, F.; Paraguay 2274. 

Storti, J. P.; Morelos 435. 

Sutton, Juan R. (ausente). 

Tartaglia, Nicolás A. - Ro- 
dríguez Peña 2067. 

Tavazza, Manuel. - Av. de 


Ro- 


Mayo 840. 

Thierry, Renato C.; Cha- 
cabuco 1380. 

Thomas, Luis Newbery. - 


Reconquista 491. 
Togneri, Raúl. - Rodríguez 
Peña 1147. 
Torres Armengol, 
Venezuela 1177. 
Trucco, Emilio G.; 
Mayo 1370. 
Valera, Aldo. - Lavalle 341. 
Valiente Noailles, Enrique. 
Cerrito 1154, 


Manuel; 


Av. de 
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Valle, Narciso del “h.) 
Bdo. de Irigoyen 171. 


Vaneri, Alfredo M. = Car- 
los Calvo 3724. 
Vautier, lrnesto E. - Av. 


de Mayn 953. 

Velásquez. Andrés M. (au- 
sente). 

Vidal Cárrega, Carlos; Vic- 
toria 1408. 

Vilar, Carlos; Cangallo 499. 

Villalonga, Alfredo. - San 
Martín 345. 

Villalonga, Raúl. - S, Mar- 
tín 345. 

Villanueva, Víctor A.-Neu- 
quén 1430. 

Virasoro, Alejandro. - 
de Mayo 1035. 
Waldorp, Juan (h.) 

rida 524, 
Whitelaw. Alberto J. 
Allen (F. €. $S:). 
Williams, A.; Paraná 920: 
Woodgate, Federico C. - 

Tucumán 695. 


Av. 
- Flo- 


Zanetti, Juan Blas. - Flo- 
rida 377. 
SOCIOS ASPIRANTES 

Algier, Ricardo U.; Tucu- 
mán 1470. 

Alonso, Rafael M.; Montes 
de Oca 275. 

* Antonini, Pedro; Pedro 
Goyena 189. 


Azaro, Alfredo; A. del Va- 
lle 1158 (Marcos Paz. - 
$" ¡C-0:) 

Baldini, Carlos 
no 1070. 

* Baroni, Alberto I.-Liniers 
1359. 

* Baronio, Italo L.; 
guera 3210. 

Bellocchio, Eugenio J.; Sgo. 
del Estero 2670 (Sta. Fe), 

* Bergallo, Victorio J. A. - 
Nahuel Huapí 2248. 


A. - More- 


Hel- 


Beveraggi, René G.; Teo- 
doro García 3234. 
3ianchetti, Enrique A. - 
Rawson 1189. 

Bogani, Alberto J.; Ber- 
nardo de Irigoyen 1571. 
Braegger, Antonio. - Sar- 

miento 2110, 

Buzzetti, Alfredo. - Ceret- 
ti 2487. 

* Cappelletti, Angel R. — 
Ramón Falcón 137 (Lo- 
mas de Zamora). 


Cárcova, Carlos de la.-Pa- 
raguay 643. 

* Cardini, José C. - 
Funes 567, 


Ceci, Luis; Cabildo 227. 


Deán 


* Cerrato, Luis. - Carlos 
Calvo 272. 

Cerrutti, Máximo; (Perga- 
mino, F.C.C.A.). 


Cervera, J. Alberto; Gu- 
rruchaga 662. 

* Chute, Jorge A.-Bmé. Mi- 
tre 690 (Adrogué. F.C.S.). 

Ciarrapico, Alberto; Espar- 
za 76. p 

Civit. Manuel V. 
vedra 1063. 

Copello, C. R.; Pavón 1531. 

* Costa Suárez, Luis M. — 
J. B. Alberdi 4392. 

Croci, Clicerio. - Nicasio 
Oroño 2140. 

* De Lorenzi, Ermete; Cór- 
doba 2035 (Rosario). 

Fenoglio, M.; Freyre 2559. 

Fernández Marelli, M. A.; 
Teodoro García 2466. 

Ferro, Bartolomé M.; Mo- 
reno 411. 

Ferrovia, Eduardo J. R. - 
Donato Alvarez 781. 

Frayssinet, Raúl H.; Be- 
rutti 2333. 


—' Saa- 


WFutten, Eduardo. - Av. de 
Mayo 819. 


Gabrici, Ricardo C. - Do- 
nado 2587, 
Galdi, A.; Córdoba 3452. 


* Gamboa, Hernán M.; Da- 
rragueira 2239. 

García Vuilloz, María Lui- 
sa; Fitz Roy 2274. 

* Gargaglione, Roberto A.; 
Liniers 865. 

Ghiara, Antonio P.; Fran- 
klin 2042, 

González del Solar, César; 
Rawson 2987 (Olivos, F. 
Ey E ¡AD 

Grasso, José S.-Gaona 2598. 

* Gurevitz, Isidoro. - Soler 
3702. 

Heinecke, Germán R.; 2 de 
Mayo 4258 (Lanús). 

* Horta, Alfredo J.; 
gallo 1980. 

Horteloup, Alberto. - Pam- 
pa 1943. 

Joselevich, Alfredo; 
La Plata 97. 

Lacalle Alonso, Ernesto. - 
Lavalle 710. 

* Lagunas, S.; Salta 1046. 

* Landa, Francisco F.; Av. 
Cazón 1453 (Tigre). 

Larrocha, José de. - 
Signo 4086. 

Laspé, Enrique Max - Men- 
doza 3055. 


Can- 


Avda. 


Del 


Lemos, Ernesto E. - Flo- 
rida 524. 

Leroy, Carlos Antonio — 
Deán Funes 947. 

Levingston, Manuel; Cór- 


doba 1859, 
Livingston, 
Paso 684. 
huisoni, J. 
Marco, E.; 


Enrique A. - 


A, - Iberá 2175. 


Uruguay 379. 
Martignoni, Carlos; Entre 
Ríos 1844. 


Martínez, Rosendo (h.) - 
Victoria 1910. 

* Mayol, M.; Victoria 1516. 

* Mazziotti, Luis L. (hijo) 
Arenales 1672. 

Montagna, Francisco 
Rivadavia 3480. 

Moscatelli, Juan.-Pino 4331. 

Mosés,': Matías; 25 de Ma- 
yo 772. 

Pagés, Francisco (h.); Lo- 
ria 841. 

Panza, Hugo: Lavalle 3584. 

* Paolillo, Vicente; Neco- 
chea 65 (Jujuy). 

* Parisi, Nicolás V. - 
Juan 2932. 

Pedretti, Edgardo; 
no 485. 

Pizzul, Señorita Finlandia; 
Pinto 3347. 

* Poggi, Arístides A.; Wen- 
ceslao Villafañe 356. 

Quaglio, C.; Argerich 1274. 

Repetto, Bartolomé M. - 
Gral. Artigas 635. 

* Rocca, Aníbal J. - Co- 
rrientes 1680. 

* Rocha, Carlos A.; Juncal 
1909. 


N. + 


San 


Medra- 


* Rodríguez Remy, Ricar- 
do; Victoria 3773. 

Sacriste, Eduardo; Olazá- 
bal 2560. 

Sáenz, Domingo; Salta 286. 

Samela, Adolfo; Santa Fe 
681 (Corrientes). 

Savigliano, Carlos M.; Li- 
hertad 94. 

* Scarpelli, R.; Soler 3645. 


Schildknecht, Marcelo; Hi- 
dalgo 90. 

* Solari, Raúl Justo; Uriar- 
te 1332... 

* Tadini, Pedro: 
lo del Valle 780. 

Travaglini, Bernardino. - 
Centenario 285 (San Isi- 
dro, F.C.C.A.) 

* Ventafridda, Antonio A.; 
San José 1330, 


Aristóbu- 


Los aspirantes señalados con asterisco son arquitectos 
diplomados. 


